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D950 Mixing Console 



Contents of Diagram Sections in Numerical Order 



Assembly No. 


Assembly 


Section 


1.915.111.81 


Power Supply 3V...6V 


7 


1.917.400.23 


Analog Source Selector 


9 


1.917.410.24 


Monitor Group Selector 


9 


1.917.415.20 


Insert Router Board 


9 


1.917.420.22 


Talkback Selector 


9 


1.917.421.81 


Talkback Sel Sideboard 


9 


1.917.425.20 


Signaling IN 24CH Board 


9 


1.917.426.22 


Signaling OUT 16CH Board 


9 


1.917.430.23 


Dual Headphone Amp. Board 


9 


1.940.140.81 


Optical Synchronous Interface 


8 


1.940.601.81 


Power Supply 5V/20A 


7 


1.940.602.81 


Power Supply ±15V/3,4A 


7 


1.940.603.81 


Power Supply 24V/4.2A 


7 


1.940.604.81 


Power Supply 12V/8A 


7 


1.940.704.81 


Motor Driver/Touch Board 


2 


1.940.752.21 


Channel Mux Board 


3 


1.940.820.00 


Automation Control Unit 




1.940.818.00 


- Automation Control Unit Switchboard 


5 


1.990.812.00 


- SERDAT Interface Board 




1.950.189.20 


Module Processor Board 


5 


1.950.460.21 


Optical PC Interface Board 


8 


1.950.635.20 


Bargraph Control 


4 


1.950.641.20 


4CH VFD Digital Bargraph 


4 


1.950.652.00 


TB MIC/Display Control Unit 


4 


1.950.655.00 


TB MIC/Display CTL Board 


4 


1.950.703.00 


Fader Front Board 


2 


1.950.705.00 


4CH Fader Unit 


2 


1.950.707.00 


D950M2 / Fader Front Board 


2 


1.950.707.00 


D950M2 / Fader Front Board 


2 


1.950.708.00 


D950M2 / Fader Driver Board 


2 


1.950.720.20 


Joystick Module 


5 


1.950.721.00 


Joystick Front Board 


5 


1.950.722.00 


Joystick Driver Board 


5 


1.950.723.00 


Joystick Complete 


5 


1.950.723.01 


Motorised Joystick 


5 


1.950.731.20 


Function Keyboard and Trackball 


5 


1.950.753.20 


Channel Controller Board 


3 


1.950.754.00 


Channel Front Board 


3 


1.950.755.20 


4CH Input/Output Unit 


3 


1.950.756.20 


Channel Controller Board 


3 


1.950.757.00 


Channel Rotary Board 


3 


1.950.759.00 


Channel Front Board 


3 


1.950.761.00 


D950M2 / Channel Front Board 


3 


1.950.762.20 


D950M2 / Channel Controller Board 


3 


1.950.771.20 


CAS Controller Board 


5 


1.950.775.00 


CAS Front Board 


5 


1.950.815.00 


Central Assign Unit 


5 


1.950.820.00 


Automation Master Panel 




1.950.818.00 


-• Automation Control Panel 


5 


1.990.812.00 


- SERDAT Interface Board 




1.950.826.00 


CAU Front Board 


5 


1.950.840.00 


TFT Display Panel 


5 


1.950.850.22 


Multi Format Monitoring Unit 


6 



cont. ... 
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D950 Mixing Console 



Assembly No. 


Assembly 


Section 


1.950.851.00 

1.950.853.00 


Front Board MMU 


6 


1.950.852.20 


Multi Format Monitoring Unit 


6 


1.950.855.22 


Assignable Stem Selector 


6 


1.950.856.00 


Front Board Assignable Stem Selector 


6 


1.950.860.22 


CR Monitor Panel RS485 


6 


1.950.870.22 


Studio Monitor Panel RS485 


6 


1.950.880.22 


PFL/TB/Headphone Panel RS485 


6 


1.950.890.22 


Source Selector Panel RS485 


6 


1.950.891.20 


Panel Adapter RS485 


6 


1.960.044.00 


Motor Fader 


2 


1.990.190.31 


Modul Processor Board 


2 


1.990.195.00 


Single Processor Unit 


2 


1.990.429.00 


CR Monitor Switch Board 


6 


1.990.439.00 


studio Monitor Switch Board 


6 


1.990.449.00 


PFL/TB/Headphone Switch Board 


6 


1.990.490.00 


Bank Selector 


5 


1.990.490.00 


Central Facility Unit 


5 


1.990.490.00 


Master Menu Selector 


5 


1.990.490.00 


Source Selector Unit 


5 


1.990.498.00 


Source Selector Board 


c 


1.990.499.00 


- Source Selector Switch Board 


0 


1.990.499.00 


Source Selector Switch Board 


6 


1.990.633.00 


Bargraph VFD + Bus Board 


4 


1.990.812.00 


Serdat Interface Board 


5 
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D950 Mixing Console 



Contents of Diagram Sections in Alphabetical Order 



Assembly 


Assembly No. 


Section 


4CH Fader Unit 


1.950.705.00 


2 


4CH Input/Output Unit 


1.950.755.20 


3 


4CH VFD Digital Bargraph 


1.950.641.20 


4 


Analog Source selector 


1 . 917 . 400.23 


9 


Assignable Stem Selector 


1.950.855.22 


6 


Automation Control Unit 


1.940.820.00 




- Automation Control Unit Switchboard 


1.940.818.00 


5 


- SERDAT Interface Board 


1.990.812.00 




Automation Master Panel 


1.950.820.00 




- Automation Control Panel 


1.950.818.00 


5 


- SERDAT Interface Board 


1.990.812.00 




Bank Selector 


1.990.490.00 


5 


Bargraph Control 


1.950.635.20 


4 


Bargraph VFD + Bus Board 


1.990.633.00 


4 


CAS Controller Board 


1.950.771.20 


5 


CAS Front Board 


1.950.775.00 


5 


CAU Front Board 


1.950.826.00 


5 


Central Assign Unit 


1.950.815.00 


5 


Central Facility Unit 


1.990.490.00 


5 


Channel Controller Board 


1.950.753.20 


3 


Channel Controller Board 


1 . 950 . 756.20 


3 


Channel Front Board 


1.950.754.00 


3 


Channel Front Board 


1.950.759.00 


3 


Channel Mux Board 


1.940.752.21 


3 


Channel Rotary Board 


1.950.757.00 


3 


CR Monitor Panel RS485 


1.950.860.22 


6 


CR Monitor Switch Board 


1.990.429.00 


6 


Dual Headphone Amp. Board 


1.917.430.23 


9 


D950M2 / Channel Front Board 


1.950.761.00 


3 


D950M2 / Channel Controller Board 


1.950.762.20 


3 


D950M2 / Fader Front Board 


1 . 950 . 707.00 

1 . 950 . 707.81 


2 


D950M2 / Fader Driver Board 


1.950.708.00 


2 


Fader Front Board 


1.950.703.00 


2 


Front Board Assignable Stem Selector 


1.950.856.00 


6 


Front Board MMU 


1.950.851.00 

1.950.853.00 


6 


Function Keyboard and Trackball 


1 . 950 . 731.20 


5 


Insert Router Board 


1.917.415.20 


9 


Joystick Complete 


1.950.723.00 


5 


Joystick Driver Board 


1.950.722.00 


5 


Joystick Front Board 


1.950.721.00 


5 


Joystick Module 


1.950.720.20 


5 


Master Menu Selector 


1.990.490.00 


5 


Modul Processor Board 


1 . 990 . 190.31 


2 


Module Processor Board 


1.950.189.20 


5 


Monitor Group Selector 


1.917.410.24 


9 


Motor Driver/Touch Board 


1.940.704.81 


2 


Motor Fader 


1.960.044.00 


2 


Motorised Joystick 


1.950.723.01 


5 


Multi Format Monitoring Unit 


1.950.850.22 


6 


Multi Format Monitoring Unit 


1.950.852.20 


6 


Optical PC Interface Board 


1.950.460.21 


8 
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D950 Mixing Console 



Assembly 


Assembly No. 


Section 


Optical Synchronous Interface 


1.940.140.81 


8 


Panel Adapter RS485 


1.950.891.20 


6 


PFL/TB/Headphone Panel RS485 


1.950.880.22 


6 


PFL/TB/Headphone Switch Board 


1.990.449.00 


6 


Power Supply 3V...6V 


1.915.111.81 


7 


Power vSijpnIy 5V/20A 


1.940.601.81 


7 


Power Supply 12V/8A 


1.940.604.81 


7 


Power Supply ±15V/3,4A 


1.940.602.81 


7 


Power Supply 24V/4.2A 


1.940.603.81 


7 


Serdat Interface Board 


1.990.812.00 


5 


Signaling IN 24CFI Board 


1.917.425.20 


9 


Signaling OUT 16CFI Board 


1.917.426.22 


9 


Single Processor Unit 


1.990.195.00 


2 


Source Selector Board 


1.990.498.00 


C 


- Source Selector Switch Board 


1.990.499.00 


0 


Source Selector Panel RS485 


1.950.890.22 


6 


Source Selector Switch Board 


1.990.499.00 


6 


Source Selector Unit 


1.990.490.00 


5 


studio Monitor Panel RS485 


1.950.870.22 


6 


Studio Monitor Switch Board 


1.990.439.00 


6 


Talkback Selector 


1.917.420.22 


9 


Talkback Sel Sideboard 


1.917.421.81 


9 


TB MIC/Display CTL Board 


1.950.655.00 


4 


TB MIC/Display Control Unit 


1.950.652.00 


4 


TFT Display Panel 


1.950.840.00 


5 



4 
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STUDER 



D950 Mixing Console 



SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS 
Fader Panel Units 



4CH Fader Unit 1.950.705.00 

Fader Front Board 1.950.703.00 

Motor Driver/Touch Board 1.940.704.81 

Motor Fader 1 .960.044.00 

Single Processor Unit 1 .990.195.00 

Modul Processor Board 1 .990.1 90.31 

D950 M2 

Fader Front Board 1 .950.707.00/.81 

Fader Driver Board 1.950.708.00 



Edition: 27.06.01 
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D950 Mixing Console 



4CH Fader Unit 



1.950.705.00 




SC 1.950.703.00 
BP 1.950.703.00 
PL 1.950.703.00 



SC 1.940.704.81 
BP 1.940.704.81 
PL 1.940.704.81 



SC: 

BP: 

PL: 



Schema 

Bestuckungsplan 

Positionsliste 



Circuit Diagram 
PCB Layout 
Positional List 



Edition: 20.04.98 
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pd2'^36_natrix-displau & pd2-13G_natrix-di8plag 
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D950 Mixing Console 



5TUDER 



Fader Front Board 1 .950.703.00 

Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. D escription 

0 C 1 59.00.0104 100n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C2 59,06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C3 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 D 1 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D2 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D3 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4 ns, DO-35 

0 D4 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D5 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D6 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D7 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D8 50,04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D9 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 DIO 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 11 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 12 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 13 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 14 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 15 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 16 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 17 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 18 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 19 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D20 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D21 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D22 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D23 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D24 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D25 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0, D26 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D27 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D28 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D29 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D30 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D31 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D32 50.04.0125 1N4448 7SV, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 33 50.04.0125 1N4443 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 34 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D35 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 36 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D37 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D38 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 39 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D40 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 41 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D42 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 43 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D44 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D45 50.C4.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D46 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D47 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D48 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D 49 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D50 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D51 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 52 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 DL 1 50.04.2121 TLUR2401 DLTLUR2401 RT MATT 

Q DL2 50.04.2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 

0 DL3 50.04.2118 MV53124A DLIVIV53124A, GB 

0 DL4 50.04.2146 MV54124A DL MV 54124 A, GN 

0 DL5 50.04.2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 

0 DL6 50.04.2118 MV53124A DL MV 53124 A, GB 

0 DL7 50.04.2118 MV53124A DLMV53124A, GB 

0 DL 8 50.04.2707 DL HLMP - 0800 RT/GN 

0 DL9 50.04.2119 MV57124A DL MV57124A, RT 

0 DL 10 50.04.2118 MV53124A DL MV 53124 A, GB 

0 DL 11 50.04.2146 MV54124A DL MV 54124 A, GN 

0 DL12 50.04.2118 MV53124A DLMV53124A, GB 

0 DL 13 50,04.2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 

0 DL 14 50.04.2119 MV57124A DLMV57124A, RT 

0 DL 15 50.04.2707 DL HLMP -0800 RT/GN 

0 DL 16 50.04.2118 MV53124A DL MV 53124 A, GB 

0 DL 17 50.04.2707 DL HLMP -0800 RT/GN 

0 DL21 50.04.2121 TLUR 2401 DLTLUR2401 RT MATT 

0 DL22 50,04.2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 

0 DL23 50.04.2118 MV53124A DL MV 53124 A, GB 

0 DL24 50.04.2140 MV54124A DL MV 54124 A, GN 

0 DL25 50.04.2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 

0 DL26 50.04,2118 MV53124A DL MV 53124 A, GB 

0 DL27 50.04.2118 MV53124A DL MV 53124 A, GB 

0 DL28 50.04.2707 DL HLMP -0800 RT/GN 

0 DL29 50,04,2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 

0 DL30 50.04.2118 MV53124A DLMV53124A, GB 

0 DL31 50.04.2148 MVS4124A DL MV 54124 A, GN 

0 DL32 50.04.2118 MV53124A DL MV 53124 A, GB 

0 DL33 50.04.2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 

0 DL34 50.04.2119 MV57124A DL MV 57124 A, RT 
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D950 Mixing Console 



Motor DrIver/Touch Board 1 .940.704.8 1 
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Motor Driver/Touch Board 1 .940.704.8 1 
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BLATT : 


1 VQN 


J 




STOJIDSEl 


MOTOR DRIVER/TOUCH BOARD 


BP 


1.940.704.81 



0 C 1 59.06.0104 

0 C 2 59.06.5473 

0 C 3 59.06.0104 

0 C 4 59.06.5224 

0 C 5 59.00,5473 

0 C 6 59.06.0104 

0 C 7 59.25.6470 

0 C 8 59.06.0104 

0 eg 59.06.5224 

0 C 10 59.06.0472 

0 C 11 59.06.0472 

0 C 13 59,06.0104 

0 C 14 59.06.5224 

0 CIS 59.06.0472 

0 C 16 59.06.0472 

0 C 17 59.06.0104 

0 C 18 59.06,0104 

0 C 19 59,34.1100 

0 C20 59.34.2101 

0 C21 59.06.0472 

0 D 1 50.04.0512 

0 D2 50,04.0512 

0 D 3 50.04.0125 

0 D4 50.04.0125 

0 D 5 50.04.0125 

1 D 6 50.04.0125 

0 DV 1 50.04.1101 

0 DV2 50.04.1101 

0 DV3 50.04.1112 

0 DV4 50.04.1114 



lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

47n PETP, 63V, 5%, RMS 

lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

220n PETP, 63V, 5%, RMS 

47n PETP, 63V, 5%, RMS 

lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

47u C-EL, 20%, 63V 

lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

220n PETP, 63V, 5%, RMS 

4n7 PETP, 63V, 10%, RMS 

4n7 PETP, 63V, 10%, RMS 

lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

220n PETP, 63V, 5%, RMS 

4n7 PETP, 63V, 10%, RMS 

4n7 PETP, 63V, 10%, RMS 

lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

lOOn PETP, S3V, 10%, RMS 

lOp CER 63V, 5%, NP 0 

loop CER 63V, 5%, N1 50 

4n7 PETP, 63V, 10%, RMS 

1N5818 D IN 5818, IN 5819, 

1N5818 D IN 5818, IN 5819, 

1 N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

1 N4448 76V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

3V9 Zener, 6%, 0.5W, DO-35 

3V9 Zener, 5%, 0.5W, DO-35 

5V1 Zener, 5%, 0.5W, DO-35 

10V Zener, 5%, 0.5W, DO-35 



0 1C 1 

0 1C 2 

0 1C 3 

0 1C 4 

0 ICS 



50.09.0119 TL062 

50.09.0119 TL062 

50.09.0119 TL062 

50.09.0119 TL062 

50.09.0102 LF357N 



1C TL 062 AGP ,A 

1C TL062ACP ,A 

1C TL062ACP ,A 

1C TL062ACP ,A 

Op-Amp single, biPET, DIP 8 



0 MP 1 
0 MP2 

0 MP3 

1 MP4 
1 MP5 



1.940.702.12 1 mp 
1.940.704.04 1 mp 
43.01.0108 Imp Label 

29.99.0134 1.8*5 

43,10.0110 A 



MOTOR DRIVER/TOUCH PCS 
Nr.-Etikette 5*20 
ESE-WARNSCHILD 



Latspirale Cu Sn 
Revisions-Etikette 5mm h'blau 



n\ 




54.11.0125 Ip 

54.11.0125 Ip 

54.11.0125 Ip 

54.11.0125 Ip 

54.11.0125 Ip 



P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



0 P6 

0 P7 

0 P8 

0 P9 

0 P 11 

0 P 12 

0 P 13 

0 P21 

0 P22 

0 P23 

0 P24 



54.11.0125 Ip 

54.11.0125 Ip 

54.11.0125 Ip 

54.11.0125 Ip 

not used Ip 

not used Ip 

not used Ip 

not used Ip 

not used Ip 

not used 1 p 



P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK, 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK, 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 P1N=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 P1N=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 
P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK, 



0 Q1 
0 Q2 
0 Q 3 
0 Q4 
0 Q5 
0 Q6 
0 Q 7 
0 Q8 



50,03.0515 

50.03.0351 

50.03.0351 

50.03.0407 
50.43.0340 
50.43.0340 

50.03.0407 
50.03.0350 



BC307B 

BG327-25 

BC327-25 

BC550C 



BC550C 

J-112 



BC 307 B , BC 557 B ,PNP 
PNP, 800mA 
PNP, 800mA 
BC 550 C 
Q BC 337-25, 

Q BC 337-25, 

BC 550 C 
J-112 



0 R 1 57.11.3822 

0 R 2 57.92.7012 

0 R 3 57.92,7012 

0 R4 57.11.3223 

0 R 5 57,11,3104 

0 R6 57.11.3104 

0 R 7 57.11.3104 

0 R 8 57.11.3104 

0 R9 57.11.3104 

0 RIO 57.11.3223 

0 R11 57.11.3272 

0 R 12 57.11.5475 

0 R 13 57.11.3474 

0 R 14 57.11.3333 

0 R 15 57.11.5475 

0 R16 57,11.3221 

0 R17 57.11.3221 

0 R 18 57.11.3103 

0 R 19 57.19.0330 

0 R20 57.11.3221 

0 R21 57.11.3103 

0 R22 57.11.3102 

0 R23 57.11.3102 

0 R24 57.11.3221 

0 R25 57.19.0330 

0 R26 57.11.3221 

0 R27 57.11.3104 

0 R28 57.11.3104 

0 R29 57,11,6226 

0 R 30 57.11.3683 

0 R31 57.11.3104 

0 R 32 57.11.3333 

0 R 33 57.11.3224 

0 R34 57.11.3104 

0 R 35 57.11.3124 

0 R36 57.11.5475 

0 R37 57.11.3102 

0 R 38 57.11.3472 

0 R 39 57.11.3472 

0 R40 57.11.3564 

0 R41 57.11.3104 

0 R42 57.11.3102 

0 R43 57.11.3223 

0 R44 57.11.3222 

0 R45 57.11,3104 



8k2 MF, 1%, 0207 

0.3A POLY- PTC, 60V 

0.3A POLY- PTC, 60V 

22k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

22k MF, 1%, 0207 

2k7 MF, 1%, 0207 

4M7 MF, 5%, 0207 

470k MF, 1%, 0207 

33k MF, 1%, 0207 

4M7 MF, 5%, 0207 

220R MF, 1%, 0207 

220R MF, 1%, 0207 

10k MF, 1%, 0207 

33R 5%, 0207, Fuse 

220R MF, 1%, 0207 

10k MF, 1%, 0207 

IkO MF, 1%, 0207 

IkO MF, 1%, 0207 

220R MF, 1%, 0207 

33R 5%, 0207, Fuse 

220R MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

22M MF, 10%, 0207 

68k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

33k MF, 1%, 0207 

220k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

120k MF, 1%, 0207 

4M7 MF, 5%, 0207 

IkO MF, 1%, 0207 

4k7 MF, 1%, 0207 

4k7 MF, 1%, 0207 

560k MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 

IkO MF, 1%, 0207 

22k MF, 1%, 0207 

2k2 MF, 1%, 0207 

100k MF, 1%, 0207 



0 RA 1 58.01.9201 

0 RA2 58.01.9104 

0 RA3 58.01.9203 



200R Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

100k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

20k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 



0 TP 1 54.02.0320 

0 TP 2 54,02.0320 

0 TP 3 54.02.0320 

0 TP 4 54.02.0320 

0 TP 5 54.02.0320 

0 TP 6 54.02.0320 



Ip Flatpin, 2. 8*0. 8mm 

Ip Flatpin, 2.8*0. 8mm 

Ip Flatpin, 2.8*0. 8mm 

1p Flatpin, 2.8*0.8mm 

1p Flatpin, 2. 8*0.8mm 

Ip Flatpin, 2.8*0.8mm 
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Hotorfader P6FH3200/-/H/-/AX36VSLIH fitted with HAXON motor 
No. 2515.996.-11.111-000 
Servo track, 104mm stroke 



Hanufacturer: 



Penny & Giles inc., Blackwood, Gwent, UK 



Spec i f i cat i on : 

P&G Specification No. D460484 Issue 2 

P&G PGFH3000 Series Data Sheet No. P62925/1 

P&G Performance and Application Document No. D460449 Issue 1© 

P&G Hantiance Document RH 42389 



Conformance at del i very : 

Acceptable Quality Level (AQL) for major defects: AQL 1.0 i. 

A major defect is a parameter out of range of specified tolerance field. 
Sampling procedure according to lEC 410, single sampling plan. 

If supplier is not notified within 20 days after receipt, the shipment 
is considered to be accepted. 

This procedure has no affect on guarantee conditions of the particular 
product. 
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5TUDER 



Modul Processor Board 1 .990. 1 90.3 I 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeWal. Description 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



Idx. Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



0 A1 1. 990.1 93.C0 

0 C 1 59.06.0222 

0 C 2 59.34.4221 

0 C 3 59.06.0683 

0 C 4 59.06.0683 

0 C 5 59.34.2470 

0 C 6 59.06.0683 

0 C7 59.34.2101 

0 C 8 59.06.0683 

0 C 9 59.26.2229 

0 C 10 59.06.0222 

0 C11 59.06.0683 

0 C 12 59.26.2229 

0 C 13 59.34.2101 

0 C 14 69.06.0104 

0 CIS 59.34.2330 

0 C16. 59.30.6109 

0 C 17 59.34.4221 

0 C18 69.06.0683 

0 C19 69.06.0683 

0 C 20 59.34.2330 

0 C 21 59.06.0683 

0 C 22 59.30.4339 

0 C 23 59.06.0683 

0 C 24 59.06.0683 

0 C 25 59.06.0683 

0 C 26 59.06.0683 

0 C 27 59.06.0683 

0 C 28 59.06.0683 

0 C 29 59.22.5470 

0 C 30 59212.5470 

0 C 31 59.06.0683 

0 C 32 59.06.0222 

0 C 33 59.08.0683 

0 C 34 59.22.2471 

0 C 35 59.06.0683 

0 C 36 59.06.0683 

0 C 37 59.06.0683 

0 G 38 59.06.0683 

0 C 39 59.06.0683 

0 C 40 59,25.2470 

0 C 41 59.06.0683 

0 C 42 59.06.0683 

0 C 43 59.06.0222 

0 C 44 59.06.0683 

0 C 45 59.06.0222 

0 C 46 59.06.0222 

0 C 47 59.06 0683 

0 C 48 59.06.0683 

0 C 49 59.34.4221 

0 C SO 59.34.4221 



2n2 

220p 

68n 

68n 

47p 

68n 

loop 

68n 

2u2 

2n2 

68n 

2u2 

loop 

lOOn 

33p 

220p 

68n 

68n 

33p 

68n 

3u3 

68n 

68n 

68n 

68n 

68n 

68n 

47u 

68n 

2n2 

68n 

470u 

68n 

68n 

68n 

68n 

68n 

47u 

68n 

68n 

2n2 

68n 

2n2 

2n2 

68n 

68n 

220p 

220p 



MEMORY BOARD .A 

C 2200 P. 10%, 63V.PETP 
C 220 P . 5%, N750 , CER 
C .068 U . 10%. 63V . PETP 
C .068 U. 10%, 63V, PETP 
C 47P, 5%, N150,CER 
C .068 U , 10%, 63V , PETP 
C loop, 5%. N150.CER 
C .068 U. 10%, 63V, PETP 
C 2.2 U, 20%. 16V, SAL 
C 2200 P , 10%, 63V , PETP 
C .068 U. 10%, 63V, PETP 
C 2.2 U. 20%. 16V, SAL 
C loop, 5%, N150,CER 
C .1 U. 10%, 63V, PETP 
C 33 P, 5%, N1 50, CER 
C 1 U , 20%, 35V , TA 
C 220 P , 5%. N750 . CER 
C .068 U. 10%, 63V, PETP 
C .068 U. 10%, 63V, PETP 
C 33 P, 5%, Ml 50, CER 
C .068 U . 10%, 63V , PETP 
C 3.3 U, 20%, 16V, TA 
C .068 U, 10%, 63V, PETP 
C .068 U, 10%. 63 V, PETP 
C .068 U , 10%, 63V , PETP 
C .068 U , 10%. 63V , PETP 
C .068 U , 10%, 63V , PETP 
C .068 U . 10%. 63V , PETP 
C 47 U ,-20%, 25V , EL 
C 47 U ,-20%, 25V , EL 
C .068 U , 10%, 63V , PETP 
C 2200 P, 10%, 63V, PETP 
C .068 U, 10%, 63V, PETP 
C 470 U ,-20%, 6.3V , EL 
C .068 U, 10%, 63V, PETP 
C .068 U, 10%. 63V, PETP 
C ,068 U, 10%, 63V, PETP 
C .068 U, 10%, 63V, PETP 
C .068 U, 10%, 63V, PETP 
C 47 U, -10%, 10V, EL 
C .068 U, 10%, 63V, PETP 
C .068 U , 10%, 63V , PETP 
C 2200 P . 10%, 63V , PETP 
C .068 U . 10%. 63V , PETP 
C 2200 P , 10%, 63V . PETP 
C 2200 P, 10%. 63V, PETP 
C .068 U, 10%, 63V, PETP 
C .068 U , 10%, 63V, PETP 
C 220 P, 5%, N7S0,CER 
C 220 P , 5%, N750 , CER 



0 D 1 50.04.0125 

0 D 2 50.04.0125 

0 D 3 50.04.0512 

0 D 4 50.04.0125 

0 D 5 50.04.0125 

0 D 8 50.04.0125 

0 D 7 50.04.0125 

0 D 8 50.04.0125 

0 D 9 50.04.0125 

0 DIO 50.04.0125 

0 Dll 50.04.0125 

0 D 12 50.04.0125 

0 D 13 50.04.0125 

0 D 14 50.04.0125 

0 D 15 50.04.0125 

0 D16 50.04.0125 

0 D 17 50.04.0125 

0 D18 50.04.0125 

0 D19 50.04.0125 

0 D20 50.04.0125 

0 D 21 50.04.0125 

0 D22 50.04.0125 

0 D 23 50.04.0125 

0 D 24 50.04,0125 

0 D 25 50.04.0125 

0 D 26 50.04.0125 

0 D 27 50.04.0125 

0 D 28 50.04.0127 

0 D29 50.04.0125 

0 D 30 50.04.0125 

0 D 31 50.04.0125 

0 D 32 50.04.0125 

0 D33 50.04.0125 

0 D34 50.04.0125 

0 D35 50.04.0125 



1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1NS818 D 1N 5818, IN .5819, 
1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D 1N4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D 1N4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D 1N4448, SI 

1N4448 D 1N4448, SI 

1N4148 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

BAT8S D BAT 85 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D 1N4448, SI 

1N4448 D IN ^448, SI 

1N4448 D IN 4448, St 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 



0 D 36 50.04.0125 

0 D 37 50.04.0125 



1N4448 D IN 4448, SI 

1N4448 D IN 4448, SI 



0 DV1 50.04.1101 

0 DV2 50,04.1511 



3.9V D 3.9 V, 5%, .40W, Z, 

6.2V ■: D 6.2 V, 5%, 1.0W, Z, 



0 1C 1 50.17.1574 

0 1C 2 50.17.1574 

0 1C 3 50.17.1574 

0 1C 4 50.17.1573 

0 ICS 50.17.1573 

0 ICS 50.17.1573 

0 1C 7 50.17.1573 

0 1C 8 50.17.1032 

0 1C 9 50.09.0119 

0 1C 10 50.09.0119 

0 1C 11 50.14.0155 

0 1C 12 50.07.0051 

0 1C 13 50.19.0102 

0 1C 14 50,11.0157 

0 1C 15 50.10.0108 

0 1C 16 50.17.1014 

0 1C 17 50.09.0119 

0 1C 18 50.63.0003 

0 1C 19 50.17.7244 

0 1C 20 50.07.0015 

0 1C 21 50.17.1138 

0 IC22 50.17.7000 

0 IC23 50.17.7004 

0 1C 24 50,17.7244 

0 IC25 50.17.1000 

0 1C 26 50.16.0153 

0 1C 27 50.17.1133 

0 1C 28 50.17.1000 

0 1C 29 50.17.1000 

0 1C 30 50.17.7032 

0 1C 31 50.15.0104 

0 1C 32 ,50.09.0119 

0 IC33 50.09.0119 

0 IC34 50.17.1151 

0 1C 35 50.17.1000 



74HC574 1C ... 74 HC 574 ., ,A 

74HC574 1C ...74 HC 574., ,A 

74HC574 1C ... 74 HC 574 ., ,A 

74HC573 1C ... 74 HC 573 ., A 

74HC573 1C ... 74 HC 573 ., ,A 

74HC573 1C ... 74 HC 573 ., ,A 

74HC573 1C ... 74 HC 573 ., ,A 

74HC32 1C ... 74 HC 32 ., ,A 

TL062 IC TL062ACP ,A 

TL062 ICTL062ACP ,A 

27C64 IC NMC 27 C 64 Q 200 (SW 1 .990,993.30) 

4051 IC .. 4051 .. ,A 

AD7541A IC AD 7541 JN, MP 7623 JN ,A 

TL7705B 1C TL 7705 BCP, 

LM317L IC LM317LZ, 

74HC14 IC ... 74 HC 14 ., ,A 
TL062 ICU062ACP ,A 

80C196 IC N80C196KB-12 .A 
ACT244 IC ..74ACT244 . ,A 

HEF4053B IC .. 4053 .. ,A 

74HC138 IC ... 74 HC 138 ., ,A 

ACTOO IC .. 74 ACT 00 . ,A 

ACT04 IC .. 74 ACT 04 . ,A 

ACT244 IC ..74 ACT 244. ,A 

74HC00 IC ...74HC00., ,A 

82520 IC SAB 82520-P ,A 

74HC133 IC ... 74 HC 133 ., ,A 

74HC00 IC ...74HC00., ,A 

74HC00 IC ... 74 HC 00 ., .A 

ACT32 IC .. 74 ACT 32 . ,A 

MC3486 1C MC 3486 P, DS 3486 N, 

TL062 IC TL 062 ACP .A 

TL062 IC TL 062 ACP ,A 

74HC151 IC ... 74 HC 151 ., ,A 

74HC00 IC ... 74 HC 00 ., ,A 



0 J1 54.01.0021 

0 J 101 53.03.0218 

0 J102 53.03.0218 

0 J 103 53.03.0218 

0 J104 53.03.0218 

0 J 105 53.03.0218 

0 .J 106 53.03.0218 

0 J 107 53.03.0218 

0 J 108 53.03.0218 

0 . J 109 53.03.0218 

0 J110 53.03.0218 

0 J111 53.03.0218 

0 J112 53.03.0218 

0 J 113 53.03.0218 

0 J 114 53.03.0218 

0 J201 53.03.0218 

0 J 202 53.03.0218 

0 J203 53.03.0218 

0 J301 53.03.0218 

0 J3Q2 53-03.0218 

0 J303 53.03.0218 

0 J 304 53.03.0218 

0 J305 53.03.0218 

0 J306 53.03.0218 

0 J 307 53.03.0218 

0 J308 53.03.0218 

0 J309 53.03.0218 

0 J310 53.03.0218 

0 J311 53.03.0218 

0 J 312 53.03.0218 

0 J313 53.03.0218 

0 J314 53.03.0218' 



J BRUECKE2*.63 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1P1N=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1P1N=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1P1N=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1P1N=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1 PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1 PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1 STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1PIN=1STK 

1-P XIC SINGLE, IN-LINE 1P1N=1STK 



MP1 1.990.190.12 

MP2 28.99.0119 6 pcs 

MP3 1.010.012.22 2 pcs 

MP4 1.101.001.31 

MP5 1.990.190.04 

MP6 43.01.0108 

MP7 65.99.0167 



MODULE PROCESSOR PCB 
ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 
NIETMUTTER SW 6 M 3 *2 
TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -31 
NR.-EnKETTE 5 * 20 
ESE-WARNSCHILD 
POLYURH. KLEBBAND WS, 9* 3 



0 PI 54.11.2013 

0 P2 54.11.2013 

0 P 3 54.11.2013 

0 P101 54.01.0020 

0 P1Q2 54.01.0020 

0 P 103 54.02.0320 



32-P P EU-BK2*16 

32-P P EU-BK2*16 

32-P P EU-BK2*16 

1-P P STIFF .63*.63, H=5.8/3.4 

1-P P STIFF .63*.63, H=5.8/3.4 

1-P P FLACH, 2.8*Q.8, GERADE 



0 P104 54.01.0020 

0 P 105 54.01.0020 

0 P106 54.01.0020 

0 P 107 54.01.0020 

0 P108 54.01.0020 

0 P109 54.01.0020 

0 P110 54.01.0020 

0 Pill 54.01.0020 

0 P112 54.01.0020 

0 P113 54.02.0320 



1-P 

1-P 



1-P 

1-P 



P STIFF .63*.63, H=5.8/3.4 
P STIFF .63*.63, H=5.8/3.4 
P STIFF .63*.63, H=5.8/3.4 
P STIFT .63*.63, H=5.8/3.4 
P STIFT .63*.63, H=5.8/3.4 
P STIFF ,63*.63. H=5.8/3.4 
P STIFT .63*.63, H=5.8/3.4 
P STIFF .63*.63, H=5.8/3.4 
P STIFT .63*.63, H=S.8/3.4 
P FLACH, 2.8*0.8, GEERADE 



0 Q 1 50.03.0407 

0 Q2 50.03.1505 

0 Q 3 50.03.1554 



BC550C Q BC 550 C, 

VN0808M Q VN0808M,ZVN0'108A, ,A 

VP0808M Q VP 0803 M ,A 



0 R 1 57.11.3104 

0 R2 57.11.3103 

0 R3 57.11.3103 

0 R4 57.11.5475 

0 R5 57.11.3102 

0 R6 57.11.3103 

0 R7 57.11.3103 

0 R8 57.11.3272 

0 R9 57.11.3104 

0 RIO 57.11.5225 

0 R11 57.11.3242 

0 R12 57.11.3103 

0 R13 57.11.3103 

0 R14 57.11.3103 

0 R15 57.11.3242 

0 R16 57.11.5225 

0 R17 57.11.3104 

0 R18 57.11.3103 

0 R19 57.11.3272 

0 R20 57.11.3103 

0 R21 57.11.3751 

0 R 22 57.11.3221 

0 R23 57.11.3103 

0 R24 57.11.3223 

0 R 25 57.11.3223 

0 R26 57.11.3103 

0 R 27 57.11.3473 

0 R28 57.11.3473 

0 R29 57.11.3103 

0 R30 57.11.3103 

0 R31 57.11.3103 

0 R32 57.11.3103 

0 R33 57.11.3103 

0 R34 57.92.7014 

0 R 35 57.92.7014 

0 R36 57.11.3103 

0 R37 57.11.3101 

0 R38 57.11.3101 

0 R39 57.11.3101 

0 R40 57.11.3101 

0 R41 57.11.3101 

0 R42 57.11.3101 

0 R43 57.11.3103 

0 R44 57.11.3101 

0 R 45 57.11.3103 

0 R46 57.11.3102 

0 R47 57.92.7014 

0 R48 57.11.3330 

0 R49 57.11.3330 



100k 

10k 

10k 

4M7 

10k 

10k 

2k7 

100k 

2M2 

2k4 

10k 

10k 

2k4 

2M2 

100k 

10k 

2k7 

10k 

750 

220 

10k 

22k 

22k 

10k 

47k 

47k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

0.65A 

Q.6SA 

10k 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10k 

100 

10k 

0.65A 

33 

33 



R 100 K, 1%, 0207 ,MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 4.7 M, 5%, 0207.MF 
R 1 K, 1%, 0207, MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 10K, 1%. 0207, MF 
R 2.7 K, 1%, 0207, MF 
R 100 K, 1%, 0207 ,MF 
R 2.2 M , 5%, 0207 . MF 
R 2.4 K, 1%, 0207, MF 
R 10 K , 1%, 0207 , MF 
R 10K, 1%,0207, MF 
R 10K, 1%,0207, MF 
R 2.4 K, 1%. 0207, MF 
R 2.2 M, 5%, 0207„MF 
R 100 K, 1%, 0207, MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 2.7 K, 1%, 0207, MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 750 , 1%, 0207, MF 
R 220 , 1%, 0207, MF 
R 10 K, 1%, 0207 , MF 
R 22 K, 1%, 0207,MF 
R 22 K , 1%, 0207 , MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 47K, 1%,0207, MF 
R 47K, 1%, 0207, MF 
R 10 K , 1%, 0207 , MF 
R 10K, 1%,0207, MF 
R 10K, 1%,0207, MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
RT 650 MA ,POLY- PTC 
RT 650 MA ,POLY- PTC 
R 10K, 1%,0207, MF 
R 100 , 1%,0207, MF 
R 100 , 1%, 0207,MF 
R 100 , 1%, 0207,MF 
R 100 , 1%, 0207 , MF 
R 100 , 1%, 0207,MF 
R 100 , 1%, 0207,MF 
R 10K, 1%, 0207, MF 
R 100 , 1%, 0207,MF 
R 10 K , 1%, 0207 , MF 
R 1 K , 1%, 0207 , IMF 
RT 650 MA ,POLY- PTC 
R 33 , 1%, 0207,MF 
R 33 , 1%,0207,MF 



0 RA 1 58.05.0104 

0 RA2 58.05.0104 

0 RA3 58.05.0104 

0 RA 4 58.05.0202 

0 RA 5 58.05.0103 

0 RA 6 58.05.0202 



100k R 100K,10%,.5W,PMG 

100k R 100 K . 10%. .5 W . PMG 

100k R 100 K. 10%.. 5 W. PMG 

2k R 2K. 10%,.5W, PMG 

10k R 10 K. 10%. .5 W. PMG 

2k R 2K, 10%, .5W, PMG 



0 RZ1 57.88.4103 

0 RZ2 57.88.4103 

0 RZ3 57.88.4473 

0 F?Z4 57.88.4103 

0 RZ5 57.88.4103 

0 RZ6 57.88.4102 

0 FIZ 7 57.88.4473 

0 RZ8 57.88.4103 

0 RZ9 57.88.2101 

0 RZ 10 57.88.2101 

0 RZ11 57.88.2101 

0 RZ12 57.88.4104 

0 RZ13 57.88.4103 

0 XIC 10 53.03.0166 

0 XIC 11 53.03.0173 

0 XIC 12 53.03.0168 



2%, SIP 9 
2%, SIP 9 
2%, SIP 9 
2%, SIP 9 
2%, SIP 9 
2%, SIP 9 
2%, SIP 9 
2%, SIP 9 
2%, SIP 8 
2%, SIP 8 
2%, SIP 8 
2%, SIP 9 
2%, SIP 9 

XIC DIL 8-POL 
XIC DIL 28-POL, 

XIC DIL 16-POL 



10k RZ 8* 10 K, 

10k RZ 8* 10 K, 

47k RZ 8 * 47 K, 

10k RZ 8* 10K, 

10k RZ 8* 10 K, 

1k RZ 8* 1 K, 

47k RZ 8 * 47 K, 

10k RZ 8* 10 K, 

R4*1C0R RZ 4*100 , 

R4*100R RZ 4*100 , 

R4*100R RZ 4*100 , 

100k RZ 8*100K, 

10k RZ 8* 10 K, 



0 XIC 13 53.03.0175 

0 X1C1? 53.03.0166 

0 XIC 18 53.03.2268 

0 XIC 31 53.03.0168 

0 Y 1 89.01.1008 



XIC DIL1S-POL, 
XIC DIL 8 -POL 
XICPLCC 68 PIN 
XIC DIL lei-POL 



H.OOOOMHz Y 8.000 MHZ, HC 18/U 



■End of List- 
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Part No. Qty. 



TypeA/al. Description 



57.60.1100 1 pee 10R MF, 1%, 0204, E24 

57.60.1100 1 pee 10R MF, 1%, 0204, E24 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/'transparent 

55.15.0605 1 pee 1*a Switch 5mm, grn/transparent 

55.15.0622 1 pee 1*a Switch 5mm, red/red 

55.15.0604 1 pee 1‘a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0644 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/yei 

55.15.0602 1 pee 1’a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0705 1 pee 1*a Switch 12mm, grn/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

55.15.0604 1 pee 1'a Switch 5mm, yei/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mn, yel/transparent 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0605 1 pee 1*a Switch 5mm, grm/transparenl 

55.15.0622 1 pee 1*a Switch 5mm, redl/red 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel, /transparent 

55.15.0644 1 pee 1’a Switch 5mm, yel, /ye! 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, redl/transparent 

55.15.0602 1 pee 1’a Switch 5mm, redl/transparent 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0705 1 pee 1*a Switch 12mm, grn/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0605 1 pee 1’a Switch 5mm, grn/transparsnt 

55.15.0622 1 pee 1’a Switch 5mm, red/red 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0644 1 pee 1’a Switch 5mm, yel/yel 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, redi/transparent 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, redi/transparent 

55.15.0705 1 pee 1*a Switch 12mm, gm/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0605 1 pee 1*a Switch 5mm, grn/transparent 

55.15.0622 1 pee 1*a Switch 5mm, red/red 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0644 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/yel 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0602 1 pee 1’a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0602 1 pee 1*a Switch 5mm, red/transparent 

55.15.0705 1 pee 1*a Switch 12mm, grn/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

55.15.0604 1 pee 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

55.15.0704 1 pee 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

End of List 
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5TUDER 



D950 Mixing Console 



Fader Driver Board 1 .950.708.00 






fre,».osstol«ron.: 


Massstab: 

1,5 : 1 


If 


30,06,2000 


LC 


ML 




Z!) 






ChackeO 




Inda, 




i / i 


5TUDER 

REGENSDORF 


If FADER DRIVER BOARD, ESE 


Z 


JJ 1.950.708.00 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



0 C 1 59.60,3337 1 pee 

0 C 2 59.60.3337 1 pee 

0 C 3 59.60.3337 1 pee 

0 C 102 59.60.3337 1 pee 

0 C 103 59.60.3333 1 pee 

0 C 104 59.60.3321 1 pee 

0 C 105 59.60.3329 1 pee 

0 C 106 59.60.3317 1 pee 

0 C 107 59.60.3337 1 pee 

0 C 108 not used 1 pee 

0 C 109 59.60.2373 1 pee 

0 Clio 59.60.3321 1 pee 

0 cm 59.60.2249 1 pee 

1 C 112 59.60.3337 

0 C 113 59.60.3321 1 pee 

0 C 114 59.60.3337 1 pee 

0 C 202 59.60.3337 1 pee 

0 C 203 59.60.3333 1 pee 

0 C 204 59.60.3321 1 pee 

0 C 205 59.60.3329 1 pee 

0 C 206 59.60.3317 1 pee 

0 C 207 59.60.3337 1 pee 

0 C 208 not used 1 pee 

0 C 209 59.60.2373 1 pee 

0 C210 59.60.3321 1 pee 

0 C211 59.60.2249 1 pee 

1 C212 59.60.3337 

0 C 213 59.60.3321 1 pee 

0 C 214 59.60.3337 1 pee 

0 C 302 59.60.3337 1 pee 

0 C 303 59.60.3333 1 pee 

0 C 304 59.60.3321 1 pee 

0 C 305 59.60.3329 1 pee 

0 C306 59.60.3317 1 pee 

0 C 307 59.60.3337 1 pee 

0 C 308 not used 1 pee 

0 C 309 59,60.2373 1 pee 

0 C 310 59.60.3321 1 pee 

0 C311 59.60.2249 1 pee 

1 C 312 59.60.3337 

0 C313 59.60.3321 1 pee 

0 C 314 59.60.3337 1 pee 

0 C 402 59.60.3337 1 pee 

0 C 403 59.60,3333 1 pee 

0 C 404 59.60.3321 1 pee 

0 C 405 59.60.3329 1 pee 

0 C406 59.60.3317 1 pee 

0 C 407 59.60.3337 1 pee 

0 C 408 not used 1 pee 

0 C 409 59.60.2373 1 pee 

0 C410 59.60.3321 1 pee 

0 C411 59.60.2249 1 pee 

1 C412 59.60.3337 

0 C413 59.60.3321 1 pee 

0 C414 59.60.3337 1 pee 



lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

22n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

2n2 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

22n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

2n2 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

22n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

2n2 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

loop CER 50V, 5%. COG, 0603 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

22n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

2n2 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

loop CER 50V, 5%, COG, 0603 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 



0 D 101 

0 D 102 

0 D 103 

0 D104 

0 D201 

0 D202 

0 D203 

0 D204 

0 D 301 

0 D302 

0 D303 

0 D304 

0 D401 

0 D402 

0 D403 

0 D404 



50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 
50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 
50.60.8001 1 pee 
50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 



4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4443 

4448 

4448 



200mA 75V 
20ClmA 75V 
20ClmA 75V 
200mA 75V 
200mA 75V 
200mA 75V 
200mA 75V 
200imA 75V 
200imA 75V 
200mA 75V 
200'mA 75V 
20QmA 75V 
200mA 75V 
200 mA 75V 
200 mA 75V 
200 mA 75V 



4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 
4ns SOD 80 



0 DV101 

0 DV102 

0 DV 201 
0 DV 202 
0 DV 301 
0 DV 302 



50.60.9007 

50.60.9007 

50.60.9007 

50.60.9007 

50.60.9007 

50.60.9007 



1 pee 3V9 

1 pee 3V9 

1 pee 3V9 

1 pee 3V9 

1 pee 3V9 

1 pee 3V9 



5%, 0.2W, SOT 23 
5%. 0.2W, SOT 23 
5%, 0.2W, SOT 23 
5%, 0.2W, SOT 23 
5%, 0.2W, SOT 23 
5%, 0.2W, SOT 23 
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Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 DV 401 50.60.9007 1 pee 3V9 5%, 0.2W, SOT 23 

0 DV402 50.60.9007 1 pee 3V9 5%, 0.2W, SOT 23 

0 IC 1 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC 101 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 1C 102 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 1C 103 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC 104 50.61.9001 1 pee LM393 Dual voltage comp. SO 8 

0 IC 201 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC 202 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 1C 203 , 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 1C 204 50.61.9001 1 pee LIVI393 Dual voltage comp. SO 8 

0 IC 301 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC 302 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC 303 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC 304 50.61.9001 1 pee LM393 Dual voltage comp. SO 8 

0 IC401 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC402 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC403 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC404 50.61.9001 1 pee LM393 Dual voltage comp. SO 8 

0 MP 1 1.950.708.12 1 pee 

0 MP2 1.950.708.04 1 pee 

0 MP 3 43.01.0108 1 pee Label 

0 MP4 28.99.0119 2 pcs 

2 MP5 43.10.0111 1 pee B 

0 P1 54.14.2018 1 pee 34p Winkelstecker Au 

0 P101 54.12.0727 1 pee 7p Sleeker winkel PCB 

0 P201 54.12.0727 1 pee 7p Sleeker \winkel PCB 

0 P301 54.12.0727 1 pee 7p Sleeker winkel PCB 

0 P401 54.12.0727 1 pee 7p Sleeker winkel PCB 

0 Q 101 50.60.1001 1 pee BC857B PNP 45V 100mA SOT 23 

0 Q 102 50.60.2001 1 pee J112 JFET N-Channel 

0 0 103 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0ASOT89 

0 0 104 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 105 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0A SOT89 

0 0 106 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 107 50.60.0001 1 pee BC847B NPN 45V 100mA SOT 23 

0 0 201 50.60.1001 1 pee BC857B PNP 45V 1 00mA SOT 23 

0 0 202 50.60.2001 1 pee J112 JFET N-Channel 

0 0 203 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0A SOT89 

0 0 204 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 205 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0A SOT89 

0 0 206 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 207 50.60.0001 1 pee BC847B NPN 45V 100mA SOT 23 

0 0 301 50.60.1001 1 pee BC857B PNP 45V 1 00mA SOT 23 

0 0 302 50.60.2001 1 pee J112 JFET N-Channel 

0 0 303 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0ASOT89 

0 0 304 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 305 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0A SOT89 

0 0 306 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 307 50.60.0001 1 pee BC847B NPN 45V 100mA SOT 23 

0 0 401 50.60.1001 1 pee BC857B PNP 45V 100mA SOT 23 

0 0 402 50.60.2001 1 pee J112 JFET N-Channel 

0 0403 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0A SOT89 

0 0 404 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 405 50.60.1100 1 pee BCX69-25 PNP 45V 1.0A SOT89 

0 0 406 50.60.0100 1 pee BCX68-25 NPN 45V 1.0ASOT89 

0 0 407 50.60.0001 1 pee BC847B NPN 45V 100mA SOT 23 

0 R 1 57.60.1152 1 pee 1k5 MF, 1%, 0204, E24 

0 R2 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R3 57.60.1821 1 pee 820R MF, 1%, 0204, E24 

0 R4 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

1 R 101 57.60.1104 100k MF, 1%, 0204, E24 

1 R 102 57.60.1104 100k MF, 1%, 0204, E24 

1 R 103 57.60.1104 100k MF, 1%, 0204, E24 

1 R104 57.60.1104 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 105 57.60.1224 1 pee 220k MF, 1%, 0204, E24 

0 R106 57.60.1472 1 pee 4k7 MF, 1%, 0204, E24 

0 R 107 57.60.1223 1 pee 22k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 108 57.60.1223 1 pee 22k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 109 57.60.1103 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 110 57.60.1821 820R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 111 57.60.1225 2M2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R 112 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 113 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 114 57.60.1474 1 pee 470k MF, 1%, 0204, E24 

0 R115 57.60.1105 1M MF, 1%, 0204, E24 




Fader Driver PCB 
Nr. Etikette 
ESE-WARNSCHILD 
ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 
Revisions-Etikette 5mm h'blau 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



0 R 116 57.60.1433 1 pee 

0 R117 57.60.1221 1 pee 

0 R 118 57.60.1221 1 pee 

0 R 119 57.60.1102 1 pee 

0 R 120 57.60.1102 1 pee 

0 R 121 57.60.1153 1 pee 

0 R122 57.60.1153 1 pee 

0 R123 57.60.1224 1 pee 

0 R 124 57.60.1104 1 pee 

0 R125 57.60.1394 1 pee 

2 R 126 57.92.7012 

0 R127 57.60.1102 1 pee 

0 R128 57.60.1332 1 pee 

0 R 129 57.60.1683 1 pee 

0 R 130 57.60.1564 1 pee 

0 R131 not used 1 pee 

0 R132 57.60.1000 1 pee 

0 R 134 57.60.1104 1 pee 

0 R 135 57.60.1124 1 pee 

0 R 136 57.60.1102 1 pee 

0 R 137 57.60.1335 1 pee 

0 R 138 57.60.1221 1 pee 

0 R 139 57.60.1221 1 pee 

0 R 140 57.60.1333 1 pee 

0 R 141 57.60.1104 1 pee 

0 R 142 57.60.1124 1 pea 

1 R201 57.60.1104 

1 R202 57.60.1104 

1 R203 57.60.1104 

1 R204 57.60.1104 

0 R205 57.60.1224 1 pee 

0 R2Q6 57.60.1472 1 pee 

0 R207 57.60.1223 1 pee 

0 R208 57.60.1223 1 pee 

0 R209 57.60.1103 

0 R210 57.60.1821 

0 R211 57.60.1225 

0 R212 57.60.1104 1 pee 

0 R213 57.60.1104 1 pee 

0 R214 57.60.1474 1 pee 

0 R215 57.60.1105 

0 R216 57.60.1433 1 pee 

0 R217 57.60.1221 1 pee 

0 R218 57.60.1221 1 pee 

0 R219 57.60.1102 1 pee 

0 R220 57.60.1102 1 pee 

0 R221 57.60.1153 1 pee 

0 R222 57.60.1153 1 pee 

0 R223 57.60.1224 1 pee 

0 R224 57.60.1104 1 pee 

0 R225 57.60.1394 1 pee 

2 R226 57.92.7012 

0 R227 57.60.1102 1 pee 

0 R228 57.60.1332 1 pee 

0 R229 57.60.1683 1 pee 

0 R230 57.60.1564 1 pee 

0 R 231 not used 1 pee 

0 R232 57.60.1000 1 pee 

0 R234 57.60.1104 1 pee 

0 R235 57.60.1124 1 pee 

0 R236 57.60.1102 1 pee 

0 R237 57.60.1335 1 pee 

0 R238 57.60.1221 1 pee 

0 R239 57.60.1221 1 pee 

0 R240 57.60.1333 1 pee 

0 R241 57.60.1104 1 pee 

0 R242 57.60.1124 1 pee 

1 R301 57.60.1104 

1 R302 57.60.1104 

1 R303 57.60.1104 

1 R304 57.60.1104 

0 R305 57.60.1224 1 pee 

0 R306 57.60.1472 1 pee 

0 R307 57.60.1223 1 pcs 

0 R308 57.60.1223 1 pee 

0 R309 57.60.1103 

0 R310 57.60.1821 

0 R311 57.60.1225 



43k MF, 1%,0204,E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204,E24 

IkO MF, 1%, 0204,E24 

IkO MF, 1%, 0204,E24 

15k MF, 1%,0204,E24 

15k MF, 1%, 0204,E24 

220k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

390k MF,1%,0204,E24 

0.3A PTC 60V 

IkO MF, 1%,0204,E24 

3k3 MF, 1%, 0204.E24 

68k MF, 1%, 0204, E24 

560k MF, 1%, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

ORO MF, 0204 

100k MF, 1%,0204, E24 

120k MF, 1%,0204,E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

3M3 MF, 1%,0204,E24 

220R MF, 1%,0204,E24 

220R MF, 1%,0204,E24 

33k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204,E24 

120k MF, 1%,0204,E24 

100k MF, 1%,0204,E24 

100k MF, 1%, 0204,E24 

100k MF, 1%, 0204,E24 

100k MF, 1%,0204,E24 

220k MF, 1%, 0204,E24 

4k7 MF, 1%, 0204,E24 

22k MF, 1%, 0204,E24 

22k MF, 1%, 0204,E24 

10k MF, 1%, 0204,E24 

820R MF, 1%, 0204, E24 

2M2 MF, 1%, 0204,E24 

100k MF, 1%,0204,E24 

100k MF, 1%,0204,E24 

470k MF, 1%,0204,E24 

1M MF, 1%, 0204, E24 

43k MF, 1%,0204,E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%,0204,E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204,E24 

15k MF, 1%,0204,E24 

15k MF, 1%,0204,E24 

220k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204,E24 

390k MF, 1%,0204,E24 

0.3A PTC 60V 

IkO MF, 1%, 0204,E24 

3k3 MF, 1%, 0204,E24 

68k MF, 1%, 0204,E24 

560k MF, 1%, 0204,E24 

ORO MF, 0204 

ORO MF, 0204 

100k MF, 1%,0204, E24 

120k MF, 1%,0204,E24 

IkO MF, 1%,0204, E24 

3M3 MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%,0204,E24 

220R MF, 1%, 0204,E24 

33k MF, 1%,0204,E24 

100k MF, 1%,0204,E24 

120k MF, 1%, 0204,E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

220k MF, 1%,0204, E24 

4k7 MF, 1%, 0204,E24 

22k MF, 1%,0204,E24 

22k MF, 1%,0204,E24 

10k MF, 1%. 0204,E24 

820R MF, 1%, Q204,E24 

2M2 MF, 1%, 0204,E24 



SECTION 2 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeAJal. Description 

0 R312 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R313 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R314 57.60.1474 1 pee 470k MF, 1%, 0204, E24 

0 R315 57.60.1105 1M MF, 1%, 0204, E24 

0 R316 57.60.1433 1 pee 43k MF, 1%, 0204, E24 

0 R317 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R318 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R319 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R320 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R321 57.60.1153 1 pee 15k MF, 1%, 0204, E24 

0 R322 57.60.1153 1 pee 15k MF, 1%, 0204, E24 

0 R323 57.60,1224 1 pee 220k MF, 1%, 0204, E24 

0 R324 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R325 57.60.1394 1 pee 390k MF, 1%, 0204, E24 

2 R326 57.92.7012 0.3A PTC 60V 

0 R327 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R 328 57.60.1332 1 pee 3k3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R329 57.60.1683 1 pee 68k MF, 1%, 0204, E24 

0 R330 57.60.1564 1 pee 560k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 331 not used 1 pee ORO MF, 0204 

0 R332 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R334 57.60.1104 1 pee 100k MF. 1%, 0204, E24 

0 R335 57.60.1124 1 pee 120k MF, 1%, 0204, E24 

0 R336 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R337 57.60.1335 1 pee 3M3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R338 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R339 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R340 57.60.1333 1 pee 33k MF, 1%, 0204, E24 

0 R341 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R342 57.60.1124 1 pee 120k MF, 1%, 0204, E24 

1 R401 57.60,1104 100k MF, 1%, 0204, E24 

1 R402 57.60.1104 100k MF, 1%, 0204, E24 

1 R403 57,60.1104 100k MF, 1%. 0204, E24 

1 R404 57.60.1104 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R405 57.60,1224 1 pee 220k MF, 1%, 0204, E24 

0 R406 57,60,1472 1 pee 4k7 MF, 1%, 0204, E24 

0 R407 57.60.1223 1 pee 22k MF, 1%, 0204, E24 

0 R408 57,60,1223 1 pee 22k MF, 1%, 0204, E24 

0 R409 57,60.1103 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R410 57.60.1821 820R MF, 1%, 0204, E24 

0 R411 57.60.1225 2M2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R412 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R413 57.60,1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R414 57.60,1474 1 pee 470k MF, 1%, 0204, E24 

0 R415 57.60.1105 1M MF, 1%, 0204, E24 

0 R416 57.60.1433 1 pee 43k MF, 1%, 0204, E24 

0 R417 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R418 57,60,1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R419 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R420 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R421 57.60.1153 1 pee 15k MF, 1%, 0204, E24 

0 R422 57.60.1153 1 pee 15k MF, 1%, 0204, E24 

0 R423 57.60,1224 1 pee 220k MF, 1%, 0204, E24 

0 R424 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R425 57.60.1394 1 pee 390k MF, 1%, 0204, E24 

2 R426 57.92.7012 0.3A PTC 60V 

0 R427 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R428 57.60,1332 1 pee 3k3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R429 57.60.1683 1 pee 68k MF, 1%, 0204, E24 

0 R430 57.60.1564 1 pee 560k MF, 1%, 0204, E24 

0 R431 not used 1 pee ORO MF, 0204 

0 R432 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R434 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R435 57,60.1124 1 pee 120k MF, 1%, 0204, E24 

0 R436 57.60.1102 1 pee IkO MF. 1%, 0204, E24 

0 R437 57.60.1335 1 pee 3M3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R438 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R439 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R440 57.60.1333 1 pee 33k MF, 1%, 0204, E24 

0 R441 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R442 57.60.1124 1 pee 120k MF, 1%, 0204, E24 

0 RA1 58.01.9502 1 pee 5k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA101 58.01.9501 500R Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA102 58.01.9104 1 pee 100k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA201 58.01.9501 500R Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA202 58.01,9104 1 pee 100k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA301 58.01.9501 500R Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA302 58.01.9104 1 pee 100k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA401 58.01.9501 500R Cermet, 10%, 0.5W, vertical 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 RA 402 58,01.9104 1 pee 100k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 TP 1 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2,8*0.8, gerade 

0 TP 2 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2. 8*0.8, gerade 

0 TP 3 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2. 8*0. 8, gerade 

0 TP 4 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 102 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2. 8*0. 8, gerade 

0 TP 103 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0. 8, gerade 

0 TP 104 not used 1 pee Ip PCB-Fiachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 202 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 203 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0. 8, gerade 

0 TP 204 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 302 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 303 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2. 8*0. 8, gerade 

0 TP 304 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 402 not used 1 pee Ip PCB-Flachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 403 not used 1 pee Ip PCE3-Flachst 2.8*0.8, gerade 

0 TP 404 not used 1 pee Ip PCE3-Flachst 2.8*0.8, gerade 

End of List 

Comments: 

{1) R101...R104,R201..,204,R301...304,R401...404 modified. 

R126,R226,R326,R426 modified. 

C112,C212,C312,C412 modified. 

Additional MP5 

(2) R126,R226,R326,R426 modified. 

MP5 modififad. 
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D950 Mixing Console 



Channel Front Board 


1,950.754.00 














idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/ai. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


BLE 1 


55.15.0799 




BLENDE TRANSPARENT FARBLOS 


0 


D8 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


BLE2 


55.15.0799 




BLENDE TRANSPARENT FARBLOS 


0 


D9 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


BLE 3 


55.15.0799 




BLENDE TRANSPARENT FARBLOS 


0 


D 10 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


BLE 4 


55.15.0799 




BLENDE TRANSPARENT FARBLOS 


0 


Dll 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


BLE 5 


55.15.0799 




BLENDE TRANSPARENT FARBLOS 


0 


D 12 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA. 4ns, DO-35 


n 


P.! F P. 


CC dC nTQQ 




BLENDE TR.AM.BPARPNT FARRI O.R 


n 


D 13 


50.04.0125 


1 N4448 


7R\/ iFOmA Ang nn.nF 


0 


BLE 7 


55.15.0799 




BLENDE TRANSPARENT FARBLOS 


0 


D 14 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


BLE 8 


55.15.0799 




BLENDE TRANSPARENT FARBLOS 


0 


D 15 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 












0 


D 16 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 1 


59.06.0104 


lODn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 17 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 2 


69.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 18 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C3 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 19 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C4 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D20 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C5 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 21 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C6 


59.06,0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D22 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C7 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D23 


50,04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C8 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D24 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C9 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D25 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 10 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 26 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 11 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D27 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 12 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 28 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 13 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D29 


50.04.0125 


IN 4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 14 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


D30 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 15 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D31 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 16 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D32 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


■ 0 


C 17 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 33 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 18 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D201 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 19 


59.06.0104 


1QQn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


D202 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C20 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D203 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 21 


59,06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D204 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C22 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 205 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C24 


59.06,0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D206 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C27 


59.06,0102 


1n0 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D207 


50,04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C28 


59,06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D208 


50,04.0125 


1N4448 


75V. 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C30 


59.06,0102 


InO 


PETP. 63V, 10%, RMS 


0 


D209 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 31 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D210 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 32 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


D211 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C33 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D212 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C34 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D213 


50.04,0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C35 


59,06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D214 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C36 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D215 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 160mA, 4ns, DO-35 


0 


C38 


59,06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D216 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C39 


59.06,0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D217 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C41 


59.06,0102 


1n0 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D218 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C42 


59.06.0102 


1n0 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


D219 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C44 


59.06.0102 


1n0 


PETP, 03V, 10%, RMS 


0 


D220 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C46 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D221 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C47 


59.06.0102 


1n0 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D222 


50.04,0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C49 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D223 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C50 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D224 


50.04.0125 


1 N4448 


7.5V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C52 


59.06,0102 


InO 


PETP, 63V, 10%. RMS 


0 


D22S 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 53 


59.06.0102 


InO 


PETP. 63V, 10%, RMS 


0 


D228 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C55 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D230 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 56 


59.06.0102 


mo 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D232 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 58 


59.06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D233 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 59 


59,06,0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D234 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C61 


59,06.0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D235 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C62 


59.06.0102 


1nO 


PETP. 63V, 10%, RMS 


0 


D236 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C63 


59.06,0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D237 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C64 


59.06,0102 


InO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 301 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C66 


59.06.0102 


1nO 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 302 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C67 


59.06.0102 


1nO 


PETP. 63V, 10%, RMS 


0 


D303 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C69 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D304 


50.04,0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C70 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D305 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C71 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 306 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 72 


59,06,0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 307 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 73 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 308 


50,04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 74 


. 59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 309 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 75 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D310 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 76 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D311 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C77 


59.30.6100 


lOu 


TA, 20%, 35V 


0 


D312 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA. 4ns, DO-35 


0 


C 78 


59.30.6100 


lOu 


TA, 20%, 35V 


0 


D 313 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 79 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D314 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 80 


59,06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D315 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 81 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D 316 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 82 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


D317 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 83 


59.06.0104 


icon 


PETP, 63V, 10%. RMS 


0 


D318 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


C 84 


59,06.0104 


lOOn 


PETP. 63V, 10%, RMS 


0 


D319 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


1 


C 85 


59.34,4101 


lOOp 


CER 63V, 5%, N75Q 


0 


D320 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 












0 


D321 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 1 


50,04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D322 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D2 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D323 


50.04.0125 


1N4448 


76V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D3 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 324 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D4 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D326 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D5 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D328 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D6 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D330 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 7 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D332 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 



STUDER 



Channel Front Board 1.950.754.00 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty, 


Type/Val. 


Description 




0 


D333 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL 201 


50.04,2203 






DL VRGB-3312X 


RT/GN 


0 


D334 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL 202 


50.04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


D335 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL 203 


50.04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D336 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL204 


50.04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D337 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 205 


50.04.2812 






DLZ 11*DGB 




0 


D401 


50.04.0125 


1(vl444fl 


7 .5\/ if;nmA Anc 


n 


ni nnn 


/;n HA OOH'3 






nt \/ann ooho v 


RT,'!ZM 


0 


D402 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 207 


50.04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D403 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 208 


50,04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


D404 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL209 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D405 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


OL210 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D406 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL211 


50.04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


D407 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL212 


50.04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D408 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL213 


50,04.2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


D409 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL214 


50.04.2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


D410 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL215 


50.04,2132 




TLUG 2401 


DL TLUG 2401 


GN MATT 


0 


D411 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL216 


50,04,2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


D412 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 301 


50.04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D413 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 302 


50.04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


D414 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL303 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D415 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL304 


50.04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D416 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL305 


50.04.2812 






DLZ 11*DGB 




0 


D417 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 306 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D418 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL307 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D419 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 308 


50.04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


D420 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL309 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D421 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL310 


50,04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D422 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL311 


50.04,2812 






DLZ irOGB 




0 


D423 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL312 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D424 


50.04,0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL313 


50.04.2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


D426 


50,04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL314 


50.04.2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


D428 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL 315 


50.04,2132 




TLUG 2401 


DL TLUG 2401 


GN MATT 


0 


D430 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL316 


50.04,2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


D432 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL401 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


D433 


50.04.0125 


1N4448 


76V, 150mA, 4ns, 00-36 


0 


DL402 


50.04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


D434 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL403 


50.04,2203 






DL VRGB -3312 X 


RT/GN 


0 


D435 


50,04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL404 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


0 436 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL405 


50.04,2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


0 437 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL406 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


0 438 


50,04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL407 


50.04,2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


0 439 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL408 


50,04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


0 440 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL409 


60.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


0 441 


50,04,0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


O' 


DL410 


50.04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


0 442 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL411 


50.04.2812 






DLZ 11*0 GB 




0 


0 443 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL412 


50,04.2203 






DL VRGB- 3312 X 


RT/GN 


0 


0 444 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL413 


50.04.2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


0 445 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL414 


50.04.2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


0 446 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DL415 


50,04.2132 




TLUG 2401 


DL TLUG 2401 


GN MATT 


0 


0 447 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL416 


50.04,2133 




TLUY 2401 


DL TLUY 2401 


GB MATT 


0 


0 448 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 101 


73.01,0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 449 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA. 4ns, 00-35 


0 


DLZ 102 


73.01 0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 450 


50,04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 103 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 451 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 104 


73,01,0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 452 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 105 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 453 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 201 


73,01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 454 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 202 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 455 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DLZ 203 


73,01,0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 456 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 204 


73,01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 457 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 205 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 458 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 301 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 459 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 302 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 460 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 303 


73.01,0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 461 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DLZ 304 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 462 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 305 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 463 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DLZ 401 


73.01,0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


D 464 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DLZ 402 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 465 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DLZ 403 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 466 


50,04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DLZ 404 


73.01,0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 467 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


DLZ 405 


73.01.0406 




4digit 


5*7 Dot matrix display 


0 


0 468 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, 00-35 


0 


IC 1 


50.17.1014 




74HC14 


IC ... 74 HC 14 ,, 


,A 


0 


0 469 


50,04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


1C 2 


50.17.1014 




74HC14 


IC ...74 HC 14 ., 


,A 












0 


IC 3 


50,17.1014 




74HC14 


IC .„ 74 HC 14 ., 


,A 


0 


DL 101 


50,04.2203 




DL VRGB - 3312 X RT/GN 


0 


IC 4 


50.17,1014 




74HC14 


IC ... 74 HC 14 ., 


,A 


0 


OL 102 


50,04.2812 




DLZ 11*0 GB 


0 


IC 5 


50.17,1014 




74HC14 


IC ... 74 HC 14 ., 


,A 


0 


OL 103 


50,04.2203 




DL VRGB- 3312 X RT/GN 


0 


IC6 


50.17.1014 




74HC14 


IC ... 74 HC 14 


,A 


0 


DL 104 


50,04.2203 




DL VRGB- 3312 X RT/GN 


0 


IC 7 


50.17.4051 






IC ... 74 HC4051 . 


,A 


0 


DL 105 


50.04.2812 




DLZ 11*0 GB 


0 


IC 8 


50.09.0103 




TL071 


IC TL071 CP, 


,A 


0 


DL 106 


50.04.2203 




DL VRGB - 3312 X RT/GN 


0 


IC 9 


50,17.4051 






IC ... 74 HC4051 . 


,A 


0 


DL 107 


50,04,2203 




DLVRGB-3312X RT/GN 


0 


IC 10 


50.17,1597 




74HC597 


IC ... 74 HC 597 ., 


,A 


0 


DL108 


50.04,2812 




DLZ 11*0 GB 


0 


1C 11 


50.17.1597 




74HC597 


IC ...74 HC 597 


,A 


0 


DL 109 


50.04.2203 




DL VRGB- 3312 X RT/GN 


0 


IC 12 


50.17,1597 




74HC597 


IC ,„74 HC 597 ., 


,A 


0 


DL 110 


50,04,2203 




DL VRGB- 3312 X RT/GN 


0 


IC 13 


50.17,1597 




74HC597 


IC ...74HC 597., 


,A 


0 


DL 111 


50,04,2812 




DLZ 11*0 GB 


0 


1C 14 


50.10.0109 




LM337L 


IC LM 337 LZ, 




0 


DL 112 


50.04,2203 




DL VRGB - 3312 X RT/GN 
















0 


DL 113 


50.04.2133 


TLUY 2401 


DL TLUY 2401 GB MATT 


0 


MP 1 


1.010.091,23 


mp 




DISTANZSCHEIBE 


0 9.0/12*1.2 


0 


DL 114 


50.04.2133 


TLUY 2401 


DL TLUY 2401 GB MATT 


0 


MP2 


1,010.091.23 


mp 




DISTANZSCHEIBE 


D 9.0/12* 1.2 


0 


DL 115 


50.04.2132 


TLUG 2401 


DL TLUG 2401 GN MATT 


0 


MP 3 


1,010,091.23 


mp 




DISTANZSCHEIBE 


0 9.0/12*1.2 


0 


DL 116 


50,04.2133 


TLUY 2401 


DL TLUY 2401 GB MATT 


0 


MP4 


1,010,091.23 


mp 




DISTANZSCHEIBE 


0 9.0/12*1.2 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 




Channel Front Board 1.950.754.00 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeyVal. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Vai. 


Description 


0 


MP5 


1.010,091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 121 


55.15,0644 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/GB 


0 


MP6 


1.010.091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 122 


55.15,0705 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, GN/TRANS 


0 


MP7 


1.010.091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 123 


55.15,0704 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 


0 


MP 8 


1.010,091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12’ 1.2 


0 


S 124 


55.15,0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


MP9 


1.010,091.23 mo 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 125 


1.940.751,02 




ROTARY ENCODER 


0 


MP 10 


1.010.091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1,2 


0 


S 126 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


MP 11 


1.010,091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 127 


1.940.751,02 




ROTARY ENCODER 


0 


MP 12 


1.010.091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 128 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


MP 13 


1.010,091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 129 


1.940.751,02 




ROTARY ENCODER 


0 


MP 14 


1.010,091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 130 


55,15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


MP 15 


1.010,091.23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1.2 


0 


S 131 


1.940,751,02 




ROTARY ENCODER 


0 


MP 16 


1,010.091,23 mp 




DISTANZSCHEIBE D 9.0/12* 1,2 


0 


S 132 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


MP 17 


1.940.751.11 mp 




CHANNEL FRONT PCB /l\ 


0 


S 133 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


MP 18 


43.01.0108 mp 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


S 134 


55.15,0622 


1*a 


S TASTE r A, 5MM,RT/RT 


0 


MP 19 


1.950.754.04 mp 




NR. ETIKETTE5*20 


0 


S 135 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A. 5MM, GN/TRANS 












0 


S 136 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE r A, 5MM, GN/TRANS 


0 


P2 


54.14.2002 


16p 


1/20" Ali, gerade, ohne Verrieg 


0 


S 137 


55.15.0644 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/GB 


0 


P 3 


54.16 0534 


34p 


P 1/40", 34 P, AU, PRINT 


0 


S201 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


P 101 


54,16,0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


S 202 


55.15,0604 


1*a 


S TASTE r A. 5MM, GB/TRANS 


0 


P201 


54.16,0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


S 203 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


P 301 


54.16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


S 204 


55,15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


P401 


54.16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P. AU, PRINT 


0 


S 205 


55,15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 












0 


S 206 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R49 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 


0 


S207 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R 50 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 


0 


S208 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R51 


57.11,3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 


0 


S209 


55,15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R52 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 


0 


S210 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R53 


57.11.3821 


820R 


MF, 1%, 0207 


0 


S211 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R54 


57.11,3331 


330R 


MF, 1%, 0207 


0 


S 212 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R55 


57.11.3331 


330R 


MF, 1%, 0207 


0 


S213 


55,15,0602 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 


0 


R56 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%. 0207 


0 


S214 


55.15,0605 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R57 


57.11,3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S215 


55.15.0602 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 


0 


R58 


57,11,3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S216 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R 59 


57.11.3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S217 


55.15.0604 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R60 


57.11,3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S 218 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R61 


57.11,3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S219 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R62 


57.11.3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S220 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R63 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S 221 


55.15.0644 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/GB 


0 


R64 


57.11,3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S222 


55.15.0705 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, GN/TRANS 


0 


R65 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S223 


55.15.0704 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 


0 


R66 


57.11,3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S224 


55,15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R67 


57.11,3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S225 


1.940,751.02 




ROTARY ENCODER 


0 


R 68 


57,11.3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S226 


55,15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R69 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S227 


1,940,751.02 




ROTARY ENCODER 


0 


R70 


57.11,3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S228 


55,15.0604 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GBrTRANS 


0 


R71 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


S229 


1.940.751.02 




ROTARY ENCODER 


0 


R72 


57.11.3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


S230 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R73 


57.11.3152 


1k5 


MF, 1%, 0207 


0 


S232 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R 74 


57.11.3152 


1k5 


MF, 1%, 0207 


0 


S233 


55,15.0605 


ra 


S TASTE r A, 5MM, GN/TRANS 












0 


S234 


55.15,0622 


ra 


S TASTE 1‘A, 5MM, RT/RT 


0 


R2 101 


57,88.2104 


4*100k 


2%, SIP 8 


0 


S235 


55.15.0605 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ102 


57.88.2104 


4*100k 


2%, SIP 8 


0 


S236 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ103 


57,88.2104 


4*100k 


2%, SIPS 


0 


S237 


55.15,0644 


1’a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/GB 


0 


RZ 104 


57.88.2104 


4*100k 


2%, SiP8 


0 


S301 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ 201 


57.88,2104 


4*1 00k 


2%, SIP 8 


0 


S 302 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


RZ 202 


57.88.2104 


4*100k 


2%, SIP 8 


0 


S 303 


55.15.0605 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ 203 


57.88.2104 


4*100k 


2%, SIP 8 


0 


S 304 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ 204 


57.88,2104 


4*100k 


2%, SIPS 


0 


S305 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


RZ 301 


57.88,2104 


4*1 00k 


2%, SIP 8 


0 


S 306 


55.15,0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


RZ302 


57.88.2104 


4*100k 


2%, SIPS 


0 


S307 


55.15,0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


RZ 303 


57.88.2104 


4*1Q0k 


2%, SIP 8 


0 


S308 


55.15.0604 


ra 


S TASTE r A, 5MM, GB/TRANS 


0 


RZ304 


57.88.2104 


4*100k 


2%, SIP 8 


0 


S 309 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ 401 


57.88,2104 


4*100k 


2%, SIPS 


0 


S310 


55,15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GNYTRANS 


0 


RZ 402 


57,88.2104 


4*100k 


2%, SIP 8 


0 


S311 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ 403 


57.88.2104 


4*1 00k 


2%, SIPS 


0 


S 312 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


RZ 404 


57.88.2104 


4*100k 


2%, SIP 8 


0 


S 313 


55,15,0602 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 












0 


S 314 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 101 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 315 


55,15.0602 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 


0 


S 102 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 316 


55.15,0605 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 103 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 317 


55.15.0604 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 104 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S318 


55.15.0604 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 105 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S319 


55,15.0604 


1*a 


S TASTE r A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 106 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S320 


55,15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 107 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S321 


55.15,0644 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/GB 


0 


S 108 


55.15,0604 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S322 


55.15.0705 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, GN/TRANS 


0 


S 109 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S323 


55.15.0704 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 


0 


S 110 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S324 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 111 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S326 


55.15,0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 112 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S328 


55.15,0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 113 


55.15.0602 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 


0 


S330 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 114 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S332 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 115 


55.15.0602 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 


0 


S 333 


55.15,0605 


■ 1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 116 


55.15.Q605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 334 


55.15,0622 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/RT 


0 


S 117 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S335 


55.15,0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 118 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S336 


55.15,0605 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


S 119 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S 337 


55.15,0644 


ra 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/GB 


0 


S 120 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


S401 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A. 5MM, GN/TRANS 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 



5TUDER 




Channel Front Board 1 .950.754.00 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 




0 


S402 


55.15.0604 


1*a 


S 


TASTE rA. 


5MM, GB/TRANS 


0 


S403 


55.15.0605 


1*a 


s 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


S 404 


55.15.0605 


1*a 


s 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


S405 


55.15.0604 


ra 


s 


TASTE rA. 


5MM, GB/TRANS 


0 


S 406 


55.15,0604 


ra 


s 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S 407 


KK 1 n«n/i 


1*S 


9 


T.A9TE r.A, 


rSR/TRAM.c; 


0 


S 408 


55.15.0604 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S409 


55,15,0605 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


S 410 


55,15.0605 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


S411 


55,15,0605 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


S412 


55,15.0605 


1*a 


s 


TASTE 1*A, 


5IV1M, GN/TRANS 


0 


S413 


55.15,0602 


ra 


3 


TASTE 1*A, 


5MM, RT/TRANS 


0 


S 414 


55.15.0605 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


S 415 


55.15,0602 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, RT/TRANS 


0 


S 416 


55.15.0605 


1*a 


3 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


S417 


55.15,0604 


1*a 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S 418 


55,15,0604 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S 419 


55.15.0604 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S420 


55,15.0604 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S421 


55.15,0644 


ra 


3 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/GB 


0 


S422 


55.15.0705 


ra 


S 


TASTE 1‘A, 


12MM, GN/TRANS 


0 


S423 


55,15,0704 


ra 


s 


TASTE 1*A, 


12MM, GB/TRANS 


0 


S424 


55.15,0604 


ra 


s 


TASTE 1*A. 


5MM, GB/TRANS 


0 


S426 


55.15.0604 


ra 


3 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S 428 


55.15,0604 


1*a 


3 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/TRANS 


0 


S430 


55.15.0604 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MW1, GB/TRANS 


0 


S431 


1.940,751,02 




ROTARY ENCODER 


0 


S432 


55.15.0605 


ra 


S 


TASTE r.A, 


5MM, GN/TR.ANS 


0 


S433 


55.15.0605 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


3 434 


55,15.0622 


1*a 


3 


TASTE 1*A, 


5MM, RT/RT 


0 


3 435 


55.15.0605 


ra 


3 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


3 436 


55.15.0605 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GN/TRANS 


0 


3 437 


55,15.0644 


ra 


S 


TASTE 1*A, 


5MM, GB/GB 


0 


XIC 1 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


XLE 1 


53.03.0240 




XLED SINGLE LINE. 2 POL. PRINT 



End of List 

Comments 

C85 has been changed to 100pF. Parallel cap to C85 for proper touch sensitivity is factory adjusted. 
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P2,P3.P101 ,P201 ,P301 ,P401 
auf Loetseite bestueckt 



XICl (32x3 Stk,) X1C3 (32 Stk . > 



BLE 00 







0406^ 




^410^ 


„ 0414, .0416. 

h -Cl- -Ch 


[B 






a 


® [f] 


[S 1 [S 



1l_„ 



LTD CT C 

btOl 



~7l 






H If - — nv - H" ii - 

D401 D403 0404 



a 

-c 


[B 

h -d 


a 

h -d 


1 S 

h -d 



D405 D407 D409 D4 11 

D306 D30S D3I0 D3I2 



m s B 



-Ql— 

D301 D303 D304 



a 


h -d] 

al 


h -d 

1 E 


h -d 

la 


q— ■ 


--3 cr — — zp 
b201 


a 


a 


a 


H 



m fiT] I [ii rii ' [3 

D4 

I 



4ZD- -m- -Oh HZ!- ~Oh 

0413 0415 0417 D418 0419 D42t 

0314 0316 

--CZD- 



[3 [U 



-Oh~^=Oh HZIh 
0305 0307 0309 0311 

0206 0208 0210 0212 





B 


S 


a 


a 



03 13 0315 rp.pp 0318 0319 0320 

0214 0216 



-d 


h -CB 


- -d 


Ch -dh -d 


n di 


a 


a 


E 


la 


E 


E 






P3lP] 

ii 

ii 



[BBS] 






a 


B 


a 


a 


0201 

026 


5 D20 

02 


h -d 
7 D2Q! 

027 


3 0211 

08 

h -dl- 


a 


a 


a 


a 



I 



Jl 



a 

-d 


E 

h -d 


|a 

h -d 


a| 

h -d 


1 B 

h -d 


a 



nuns] I 






* 3 ] cr 2 =r cr 3 






EH HEBE 



(^033^^015^2-1 



sl 

1 


a 


a 


a 


a 


a 



BED-rjontZlhri , i-CIh r 



g 










© 


Ii 

II 










© 










© 


it 


26.11.99 


ZT 


■:..h 


M- 




Date 


III" 


OieckBd 


Gas, 


Index 



STUDER 

REGENSDORF 



II CHANNEL FRONT BOARD “ESEi| 1.950,759,00 



C 


□ 

DL407 


:§ 




o o 

K) o 




|~S42ai| 


DL24C 

□ooo 


-- 


d 

U " 


Tr 




o o 

,n O 




[Siti] 


DLZ30 
□ OOO 





DLZIOI . , .DLZ104 Pin?, 

DLZ201 , . .DLZ2Q4 Pin?, 

DLZ301 . , .DLZ304 Pin?, 

DLZ401 . , .DLZ404 Pin?, 

oberhalb der Loetstetle auf eine 

Hoehe von max. 0,8mm abgeschn i tten 



nih 




XLEl (16x1 Stk.) 

y \ 




j 0434 I 0437 \ 

DsOi Omraia 



i: 



1 , Q433 I U436 

° 8 



0432 I 0435 



[clO 



u r 

□<r|j 

□aPiySoi fMmo 



a 


o 

DLZ304 

□ooooo 


209 

o 

n 

DL210 


d 


o o 


[s^J 


§ § 

[j o 

Q o 







□ 






0333 I 0336 



1^1 ffl 



o I 0332 






I 0335 



mV a 



[Mia 

J 0234 1 0237 



mttlD 



o 

.Z205 

oooo 


0233 1 

laf 

0232 I 


0236 

la 

0235 


1 ^ 


la^ 


In 



rc^n 



[] 



^R=D5 f 

3 LJ d 


09 


OIQ “ 

a [] 

031 


o o 

in O 

o O 

N O 1 

d o - 

! 


iW|! 

II 032 , 


1 H 

D17 


![Ut 


la 1 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 



STUOER 



Channel Front Board 1 .950.759.00 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 BLE 1 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 BLE2 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 BLE3 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 BLE4 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 BLE5 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 BLE6 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 BLE7 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 BLE8 55.15.0799 neutral Blende transparent 

0 C 17 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 18 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 19 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C20 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C34 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RM5 

0 C69 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 70 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 71 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 72 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RM5 

0 0 73 59,06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 74 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 75 59,06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 76 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 80 59.06,0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 81 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 0 84 59.06.0104 IQOn PETP. 63V, 10%, RMS 

0 D 1 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D2 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D3 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D4 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 5 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D6 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D7 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D8 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D9 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 DIO 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 Dll 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 12 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 13 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D 14 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 15 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D 16 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D 17 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D 18 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D 19 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D20 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D21 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D22 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D23 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D24 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D25 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D26 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D27 50.04.0126 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D28 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D29 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D30 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D31 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D32 50.04.0125 1N4448 7SV, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D33 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D201 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D202 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D203 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D204 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D205 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D206 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D207 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D208 50,04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D209 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D210 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D211 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D212 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D213 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D214 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D215 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D216 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D217 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D218 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D219 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D220 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D221 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D222 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 




Idx Pos. Part No. Q ty. TypeA/al. Description 

0 D223 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D224 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D226 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D228 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D230 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D232 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D233 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D234 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D235 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D236 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D237 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D301 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D302 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D303 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D304 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D305 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D306 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D307 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D308 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D309 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D310 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D311 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D312 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D313 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D314 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D315 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D316 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D317 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D318 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D319 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D320 50.04.0125 1N4448 75V, 160mA, 4ns, DO-35 

0 D321 50.04.0125 1N4448 75V. 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D322 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D323 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D324 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D326 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D328 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D330 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D332 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D333 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D334 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D335 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D336 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D337 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D401 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D402 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D403 50,04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D404 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D405 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D406 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D407 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA. 4ns, DO-35 

0 D408 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D409 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D410 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D411 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D412 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D413 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D414 50.04.0125 1N4448 7SV, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D415 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D416 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D417 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D418 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D419 50.04,0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D420 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D421 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D422 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D423 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D424 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D426 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D428 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D430 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D432 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D433 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D434 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D435 50.04.0125 1N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 

0 D436 50.04.0125 1N4448 75V, 1 SOmA, 4ns, DO-35 

0 D437 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 DL 101 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL 102 50.04.2812 11*yel LED-Bargraph 11 'yellow 



SECTION 3 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 DL 103 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL104 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL105 50.04.2812 11'yei LED-Bargraph 1 1 'yellow 

0 DL106 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL 107 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL108 50.04.2812 11'yei LED-Bargraph 1 1 'yellow 

0 DL109 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL110 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL111 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL112 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL113 50.04.2133 TLUY2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL 114 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL115 50.04.2132 TLUG 2401 DL TLUG 2401 GN MATT 

0 DL116 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL201 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL202 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL203 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL204 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL205 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL206 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL207 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL208 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL209 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL210 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL211 50.04.2812 11'yei LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL212 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL213 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL214 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL215 50.04.2132 TLUG 2401 DL TLUG 2401 GN MATT 

0 DL216 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL301 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL302 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL303 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL304 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL305 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL306 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL307 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL308 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL309 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL310 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL311 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL312 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL313 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL314 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL315 50.04.2132 TLUG 2401 DL TLUG 2401 GN MATT 

0 DL316 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL401 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL402 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL403 50.04.2203 DLVRGB-3312X RT/GN 

0 DL404 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL405 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL406 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL407 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL408 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL409 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL410 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL411 50.04.2812 11'yel LED-Bargraph 1 1'yellow 

0 DL412 50.04.2203 DL VRGB-3312X RT/GN 

0 DL413 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL414 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DL415 50.04.2132 TLUG 2401 DL TLUG 2401 GN MATT 

0 DL416 50.04.2133 TLUY 2401 DL TLUY 2401 GB MATT 

0 DLZ101 73.01.0406 4diglt 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ102 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ103 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ104 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ105 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ201 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ202 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ203 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ204 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ205 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ301 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ302 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Desc ription 

0 DLZ303 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 304 73.01 .0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 305 73.01 .0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 401 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 402 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 403 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 404 73.01 .0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 405 73.01.0406 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 MP 17 1.940.751.11 mp CHANNEL FRONT PCB /!\ 

0 MP18 43.01.0108 mp Label ESE-WARNSCHILD 

0 MP 19 1.950.759.10 mp NR. EETIKETTE 5 * 20 

0 MP20 1.950.754.01 16 pcs UNTERLAGE 

0 P2 54.14.2002 16p 1/20" Au, gerade, ohne Verrieg 

0 P3 54.16.0534 34p 1/40" PCB-con male, Au 

0 P101 54.16.0540 40p 1/40" PCB-con male, Au 

0 P201 54.16.0540 40p 1/40" PCB-con male, Au 

0 P 301 54.16.0540 40p 1/40" PCB-con male, Au 

0 P401 54.16.0540 40p 1/40" PCB-con male, Au 

0 S 101 55.15.0605 1*a Switch 5mm, gm/transparent 

0 S102 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 103 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S 104 55.15.0605 1*a Switch 5mm, grn/transparent 

0 S 105 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

6 S 106 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 107 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 108 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 109 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S 110 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 Sill 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S 112 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S 113 55.15.0602 1*a Switch Smm, red/transparent 

0 S 114 55.15.0605 1*a Switch 5mm, grn/transparent 

0 S 115 55.15.0602 1’a Switch 5mm, red/transparent 

0 S 116 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S 117 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 118 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 119 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 120 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 121 55.15.0644 1*a Switch Smm, yel/yel 

0 S 122 55.15.0705 1*a Switch 12mm, grn/transparent 

0 S 123 55.15.0704 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

0 S 124 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 126 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 128 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 130 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 132 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S 133 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S 134 55.15.0622 1*a Switch Smm, red/red 

0 S 135 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S 136 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S137 55.15.0644 1*a Switch Smm, yel/yel 

0 S 201 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S202 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S203 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S 204 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S205 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S206 55.15.0604 1*a Switch Smm. yel/transparent 

0 S 207 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 208 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 209 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S210 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S211 55.15.0605 1*a Switch Smm, gm/transparent 

0 S212 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S213 55.15.0602 1*a Switch Smm, red/transparent 

0 S214 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S 215 55.15.0602 1*a Switch Smm, redAransparent 

0 S216 55.15.0605 1*a Switch Smm, grn/transparent 

0 S217 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S218 55,15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S219 55.15.0604 1'a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 220 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S221 55.15.0644 1*a Switch Smm, yel/yel 

0 S222 55.15.0705 1'a Switch 12mm, grn/transparent 

0 S223 55.15.0704 1*a Switch 12mm, yel/transparent 

0 S 224 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S226 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S228 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 

0 S 230 55.15.0604 1*a Switch Smm, yel/transparent 





D950 Mixing Console 



Channel Front Board l»9S0»759,00 




idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. Description 


0 


S232 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S233 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S234 


55.15.0622 


1*a 


Switch 


5mm, red/red 


0 


S235 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm. arn/transoarent 


0 


S236 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S237 


55.15.0644 


1*a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


S301 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S302 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S303 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S304 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S305 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S306 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S307 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S308 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S309 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S310 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S311 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, gm/transparent 


0 


S312 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S313 


55.15.0602 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


S314 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, gm/transparent 


0 


S315 


55.15.0602 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


S316 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 317 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S318 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S319 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S320 


55.15.0604 


ra 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S321 


55.15.0644 


ra 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


S 322 


55.15.0705 


1*a 


Switch 12mm, grn/transparent 


0 


S323 


55.15.0704 


ra 


Switch 12mm, yei/transparent 


0 


S324 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S326 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 328 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S330 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S332 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S333 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S334 


55.15.0622 


1*a 


Switch 


5mm, red/red 


0 


S335 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 336 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 337 


55.15.0644 


1*a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


S401 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, gm/transparent 


0 


S402 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S403 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S404 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S405 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S406 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S407 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S408 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S409 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S410 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


3 411 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S412 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


3 413 


55.15.0602 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


3 414 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


3 415 


55.15.0602 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


3 416 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


3 417 


55.15.0604 


1 *a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


3 418 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


3 419 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


3 420 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yei/transparent 


0 


3 421 


55.15.0644 


1*a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


3 422 


55.15.0705 


1*a 


Switch 12mm, grn/transparent 



Idx 


Pos. 


Part No. 


Qty. 


Type/Val. Description 


0 


S423 


55.15.0704 




1*a 


Switch 


12mm, yel/transparent 


0 


S424 


55.15.0604 




1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S426 


55.15.0604 




1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S428 


55.15.0604 




1*a 


Switch 


5mm, yei/transparent 


0 


S430 


55.15.0604 




1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S432 


55.15.0605 




1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S433 


55.15.0605 




1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S434 


55.15.0622 




1*a 


Switch 


5mm, red/red 


0 


S435 


55.15.0605 




1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S436 


55.15.0605 




1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S437 


55.15.0644 




1*3 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


X1C1 


53.03.0218 


96 pcs 


Ip 


single-in>line 


0 


XIC2 


53.03.0233 


40 pcs 


6p 


Connector female SIL 


0 


X!C 3 


53.03.0234 


32 pcs 


lip 


Con.nector female SIL 


0 


XLE 1 


53.03.0240 


16 pcs 


2p 


XLED single Line, PCB 



End of List 

Comments 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 



5TUDER 



Channel Rotary Board 1 .950.757.00 




Part No. 



Type/Val. Description 



TypeA/ai. Description 



19.!!. 1999 


ZT , 




W 




Date 

Datum 


Gez. 


Checked 
Gepr . 


Ges. 


index 



/ 



, 950 , 757.00 



C 10 
C11 
C 12 
C 13 
C 14 
C15 
C 16 
C 17 
C 18 
C19 
C20 
C21 
C22 
C23 



not used 
59.60.3337 
59.68.0073 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.2249 
59.60.3337 
59.68.0073 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3325 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 
59.60.3337 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 



loop 

lOOn 

220u 

lOOn 

lOOn 

loop 

lOOn 

220u 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

lOn 

lOOn 

100n 

100n 

100n 

lOOn 

lOOn 

100n 

100n 

lOOn 

4448 

4448 

4448 

4448 



CER 63V, 
CER 50V, 
EL 16 V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
EL 16 V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 
CER 50V, 



5%. N750 
10%, X7R, 0805 
8.0*10.7 

10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
5%, COG, 0603 
10%, X7R, 0805 
8.0*10.7 

10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 
10%, X7R, 0805 



200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 



DIO 
Dll 
D 12 
D13 
D 14 
D 15 
D 16 
D 17 
D 18 
D 19 
D20 
D21 
D22 
D23 
D24 
D25 
D26 
D27 
D28 
D29 
D30 
D 31 
D32 



50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 



4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 



200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 

200mA 



Part No. Qty. TypeA/al. Description 



75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 
75V 4ns SOD 80 



1C 4 
1C 5 
1C 6 
1C 7 
1C 8 
!C9 

MP 1 
MP2 
MP3 



R 10 
R11 
R12 
R 13 
R14 
R15 
R 16 
R 17 
R 18 
R19 
R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30 
R31 
R32 
R33 
R34 
R35 
R36 
R37 
R38 
R39 



S 10 

511 

512 

513 
S 14 
S 15 
S 16 



50.10.0124 

50.09.0103 

50.62.1014 

50.62.1597 

50.62.1951 

50.62.1597 

50.62.1951 

50.62.1597 

50.62.1597 

1.950.757.11 mp 
1.950.757.10 mp 
43.01.0108 mp 

1.023.111.02 

1.023.111.02 

57.60.1152 

57.60.1152 

57.60.1101 
57.60.1222 
57.60.1222 
57.60.1222 
57.60.1222 

57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 

not used 
not used 
not used 
not used 
57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 
not used 
not used 
not used 
not used 
57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 
not used 
not used 
not used 
not used 
57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 
57.60.1102 
not used 
not used 
not used 
not used 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 

55.12.1316 



MAX660 

TL071 

74HC 14 

74HC597 

74HC4051 

74HC597 

74HC4051 

74HC597 

74HC597 



2K2 

2K2 



ORO 

ORO 

ORO 

ORO 



ORO 

ORO 

ORO 

ORO 



ORO 

ORO 

ORO 

ORO 



ORO 

ORO 

ORO 

ORO 



N=40 

N=40 



N=40 

N=40 

N=40 

N=40 

N=40 

N=40 

N=40 



V-Converter ... +5.5V to -5.5V 
IC TL 071 CP, ,A 

Hex Sichmitt trigger inverter 
8bit latch/shift register 
8ch analog mux/demux 
8bit latch/shift register 
8ch analog mux/demux 
8bit latch/shift register 
8bit latch/shift register 

Channel Rotary PCS 
Nr.-Elikette 5 * 20 
ESE-WARNSCHILD 

FLACHKABEL 16 POL. 0,085M 
FLACHKABEL 16 POL 0,085M 

MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF. 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, t%, 0204, E24 
MF. 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 

Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 
Drehgeber magnetisch 



SECTION 3 





STUDER 


D950 Mixing Console 


Channel Hux Board 1 .940.752.2 1 





QH-^NC 
QS’^-NC 
74HC595 T 
ICIO 0^ T 




- 0SC2 RBI ■—- 

PIC16C5)^^l3~ 

- MCCR RB4 4^ 



Ml Rzai^a o^£_ 
1m 2 RZ21^ 4P10 Pi^ 
OVR RZ2i\l/5 PI P8 










74HC595 ®Pr| 
IC21 ®^[T 




C13 R32 

HI C=> 

loop 
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SECTION 3 






D950 Mixing Console 



5TUDER 



Channel Mux Board 1 .940.752.2 1 







^/IRGPIC P1521B^ 
P1510A 







3a2 1CZ6 V2^ NC 
74HC138Y3y£ 




/CSMi P1526A^ _^ 
/csna P1527A^ 
/CSM3 P1528A^ 
/CSM4 P1S29A_ 



ipnHFF P1524B^ . 

^/IROHI P1526b" 
' ^/IRQM2 P 15278^ 
^/IRGH3 P1528b[ _ 
^/IRQM4 P1529B 

P 15318^ 

1 'pi^2B 




)09. 12.97 HUB Q 

I r'^ ~i 

SiryiD[l[=i 



DIGITAL MIXING CONSOLE 



CHANNEL MUX BOARD 




SC 1.940.752.21 



SECTION 3 





STOOER 



D950 Mixing Console 



Channel Mux Board 1 .940.752.2 1 



IC16 

74HC14 



1 RLol 


ilRQ 


RLl 


RL2- 

ICll rl3- 

8279 rl4- 




RL5 




RL6 


DO 


RL7 


D2 


CNTL/STB 


D3 

D4 

D5 

D6 

D7 


SLO 


SLl 


SL2 


SL3 




AO 


RD 


A1 

A2 


WR 


A3 


CS 


BO 




B1 






RESET 


B3 


]CLK ygs Bd| 


20 




+5V 


40 




VCC pLO^ 


ilRQ 


RLl 


RL2- 

IC12 rl3- 

8279 rl4- 




RL5 




RL6 


DO 


RL7 






D2 

D3 


CNTL/STB 


D4 

D5 


SLO 

SLl 


D6 

D7 


SL2 

SL3 




AO 


RD 


A1 

A2 


WR 


A3 


CS 


BO 




B1 


AO 


B2 


RESET 


B3 


CLK vss 



_P1_36„BL3_;1 

-^^~2Z-RL4_i 

-£i-3§-RL5_i 

-Pt-^RL6_i 

_£l_iO_pL7_l 



R53 C28 

-cf5 — i — — 

47K 2N2 



8»220E 

1 I ,2 RZ22 , 

3~~^ 4 RZ22 

5 , ,6 RZ22 

7 , ,8 RZ22 

2 , , 1 RZ18 

4 , ,3 RZ18 

B , ,5 RZ18 

7 RZ18 



DDDDDDDD 





IC2 

74HCi54Y3g 



16»220E 
I 2 RZ13 









— — pq — 57*"" 

P i - | g»" K2_l 

— pr-3r“ !5^-4 

FT-3I— 

p7 — 35*" K6_i 

k7_1 




!16»220E 

, 2 RZ14 





-^1 |.»S0_2 

P2 ¥“S3_2 

•ps — 5"”!^-^ 
— 2.„s7_2 






FiT-ir- ?!-? 

— psg — JT*"“ S9_2 

P'2 5“-2 

— P2 — o*— S12_2 
fg— S13_2 
p|— S14_2 







DIGITAL MIXING CONSOLE 

CHANNEL MUX BOARD ESE 
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Idx, Pos. 


Part No. 


Qty. Type/Val. 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 C 1 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


P8 


not used 


1P 


Pin 0.63 


*0.63 


0 C2 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 










see P7 




0 C 3 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


P 9 


54.14.2002 


16p 


1/20" At 


, gerade, ohne Verrieg 


0 C4 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


P 10 


not used 


1P 


Pin 0.63*0.6" 


0 C 5 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 










see P7 




0 C6 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


p 11 


not us:ed 


1P 


Pin 0.63*0,63 


0 C7 


59.22.6470 


47u 


EL 40V, 20%, RMS 










see P7 




0 C8 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


P 12 


not used 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 C 9 


59.34.4271 


270p 


CER 63V, 5%, N7S0 










see P7 




0 C10 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


P 13 


not used 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 C 11 


59,06,0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 










seeP7 




0 C 12 


59.34.1100 


lOp 


CER 63V, 5%, NP 0 


0 


P 14 


54.16.0534 


34p 


P 1/40 


, 34 P, AU, PRINT 


0 C 13 


59.34.2101 


lOOp 


CER 63V, 5%, N150 


0 


P 15 


54.11.2004 


64-P 


P EU-E 


2*32 


0 C 14 


59.06.0222 


2n2 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


Q 1 


50.03.0352 


2TX751S 


ZTX 751 


S 


0 C 15 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


Q2 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 


S 


0 C 16 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


Q3 


50.03,0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C 17 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


Q4 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C 18 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


Q 5 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C 19 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


06 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C20 


59.34.1150 


15p 


CER 63V, 5%, NP 0 


0 


Q7 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


S 


0 C21 


59.34.1150 


15p 


CER 63V, 5%, NP 0 


0 


Q8 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C22 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


09 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C23 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


Q 10 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 C24 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


Q 11 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 C25 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


0 12 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 C26 


59.05.1222 


2n2 


PP, 1%, 160V 


0 


Q 13 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C27 


59.05,1222 


2n2 


PP, 1%, 160V 


0 


Q 14 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C28 


59.05.1222 


2n2 


PP, 1%, 160V 


0 


Q 15 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 C29 


59.05.1222 


2n2 


PP, 1%, 160V 


0 


Q 16 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


S 










0 


Q 17 


50,03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 D 1 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


Q 18 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 D2 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


Q 19 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 D3 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


0 20 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 










0 


Q 21 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 DL 1 


50.04.2121 


TLUR2401 


DL TLUR2401 RTMATT 


0 


0 22 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 










0 


0 23 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC 1 


50.17.1154 


74HC154 


4-to16 Line driver, DIP 24-300 


0 


0 24 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


S 


0 IC2 


50.17.1154 


74HC154 


4-tOi16 Line driver, DIP 24-300 


0 


0 25 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC3 


50.17.1154 


74HC154 


4-tOi16 Line driver, DIP 24-300 


0 


0 26 


50.03,0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC4 


50.17.1154 


74HC154 


4-to16 Line driver, DIP 24-300 


0 


Q 27 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC 5 


50.09.0127 


MC33282 


Dual Op-Amp BIFET DIP 8 


0 


0 28 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC6 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74 HC 138 ., ,A 


0 


0 29 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC7 


50.17,1138 


74HC138 


IC ... 74HC138., ,A 


0 


Q 30 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 1C8 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74HC138,, ,A 


0 


0 31 


50.03,0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 1C9 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74HC138., ,A 


0 


Q 32 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC 10 


50,17.1595 


74HC595 


IC ... 74HC 595., ,A 


0 


0 33 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC 11 


50.16.0703 


8279 


IC TMP 82 C 79 P-2 


0 


0 34 


50.03.0352 


ZTX751 S 


ZTX 751 S 


0 IC 12 


50.16.0703 


8279 


IC TMP 82 C 79 P-2 


0 


0 35 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


S 


0 IC 13 


50.16.0703 


8279 


IC TMP 82 C 79 P-2 


0 


0 36 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC 14 


50.16.0703 


8279 


IC TMP 82 C 79 P-2 


0 


0 37 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC 15 


50.16.0301 




IC PIC16C57-HS/P ,A 


0 


Q38 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC 16 


50.17.1014 


74HC14 


IC ... 74HC14., ,A 


0 


0 39 


50,03.0352 


ZTX751 S 


ZTX 751 S 


0 IC17 


50.17.1014 


74HC14 


IC ...74HC14., ,A 


0 


0 40 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC 18 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74 HC 138 ., ,A 


0 


0 41 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC 19 


50.17,1123 


74HC123 


IC ... 74 HC 123 ., ,A 


0 


0 42 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC20 


50,17.1074 


74HC74 


IC ... 74 HC 74 ., ,A 


0 


0 43 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC 21 


50.17,1595 


74HC595 


IC ... 74HC 595., ,A 


0 


0 44 


50.03.0352 


ZTX751 S 


ZTX 75 


s 


0 1C 22 


50,17.1595 


74HC595 


IC ... 74HC595., ,A 


0 


0 45 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC23 


50.17.1595 


74HC595 


1C ... 74HC595., ,A 


0 


0 46 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


s 


0 IC24 


50.17.1595 


74HC595 


1C ... 74 HC 595 ., ,A 


0 


0 47 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 1C 25 


50.17.1123 


74HC123 


IC ... 74HC123., ,A 


0 


0 48 


50,03,0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 1C 26 


50.17.1138 


74HC138 


IC ...74HC 138., ,A 


0 


0 49 


50,03,0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 1C 27 


50.17,1138 


74HC138 


IC ... 74HC138., ,A 


0 


Q 50 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 IC28 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74HC 138., ,A 


0 


0 51 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


IS 










0 


0 52 


50,03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 JS 1 


54.01.0021 


Jumper 


0.63 * 0.63mm 


0 


0 53 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 










0 


0 54 


50.03,0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


1 s 


0 MP 1 


1.940.752.11 


1 pee 


CHANNEL MUX PCB /]\ 


0 


0 55 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


1 s 


0 IV1P2 


1.940.752.04 


1 pee 


NR.-ETIKETTE 5*20 


0 


Q 56 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


1 s 


0 MP3 


43.01.0108 


1 pee Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


Q 57 


50,03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 MP4 


1.101.001.20 


1 pee Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


Q 58 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 MP 5 


28.99.0119 


2 pes 


ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 


0 


Q 59 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 MP6 


65.99.0167 


10 mm Tape 


PO'LYURH. KLEBBAND WS, 9* 3 


0 


0 60 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 










0 


061 


50.03.0407 


BC550C 


BC 55C 


C 


0 P 1 


54.16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


0 62 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 P2 


54,16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


0 63 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


1 s 


0 P3 


54.16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


Q 64 


50,03,0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


1 s 


0 P4 


54,16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


0 65 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 75 


1 s 


0 P5 


54,02.0320 


ip 


Flatpin, 2.8*0. 8mm 


0 


0 66 


50.03.0407 


BC550C 


BC 550 C 


0 P6 


54.02.0320 


1p 


Flatpin, 2. 8*0. 8mm 


0 


0 67 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 P7 


54.11.0136 


2*3 p 


Pin 0.63*0.63, RM2.54 


0 


0 68 


50,03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 





D950 Mixing Console 
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Channel Mux Board 1 .940.752.2 1 



Idx 


Pos 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


Q69 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R51 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q70 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R52 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q71 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R53 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q72 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 












0 


Q73 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RA 1 


58.01.9203 


20k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


Q74 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 












0 


Q75 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 1 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q76 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ2 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q77 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ3 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q78 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ4 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 3 


0 


Q79 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ5 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 80 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ6 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q81 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ7 


57.88.2221 


4*220 R 


2%, SIP 8 


0 


Q82 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ8 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 83 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ9 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 84 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ10 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 85 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ11 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q86 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 12 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q87 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 13 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q88 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 14 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q89 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 15 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q90 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ16 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 91 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 17 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 92 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ18 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 93 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 19 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q94 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 20 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q 95 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ21 


57.88.4103 


8*1 Ok 


2%, SIP 9 


0 


Q 96 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ22 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q97 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 23 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


Q98 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


RZ 24 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 












0 


RZ 25 


57.88.2221 


4*220R 


2%, SIP 8 


0 


R 1 


57.11.3221 


220R 


MF, 1%, 0207 


0 


RZ 26 


57.88.4103 


8*1 Ok 


2%, SIP 9 


0 


R2 


57.11.5475 


4W17 


MF, 5%, 0207 












0 


R 3 


57.11.3102 


IkO 


MF. 1%, 0207 


0 


XiC 11 


53.03.0172 


40p 


DIL 0.6", lat, gerade 


0 


R4 


57.11.3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 12 


53.03.0172 


40p 


DIL 0.6", lat, gerade 


0 


R 5 


57.11,3105 


1M0 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 13 


53.03.0172 


40p 


DIL 0.6", lat, gerade 


0 


R6 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 14 


53.03.0172 


40p 


DIL 0.6", let, gerade 


0 


R7 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 15 


53.03.0173 


28p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 






22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R9 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Y1 


89.01.1009 


16.000MHz 


16,000 000 MHz, HC49/U 


0 


R 10 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 












0 


R 11 


57.11.3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 


— 






End of List 


0 


R 12 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


Comments 








0 


R 13 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 14 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 15 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 16 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 17 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 18 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 19 


57.11,3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 20 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R21 


57.11.3220 


22 R 


MF, 1%, 0207 












0 


R22 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R23 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 24 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R25 


57,11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R26 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R27 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R28 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R29 


57.11.3220 


22R 


MF. 1%,0207 












0 


R30 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 31 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 32 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 












0 


R33 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R34 


57.11. 3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R35 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 36 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R37 


57.11.3203 


20k 


MF. 1%, 0207 












0 


R 38 


57.11.3154 


150k 


MF, 1%, 0207 












0 


R 39 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 












0 


R40 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R41 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R42 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 43 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R44 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%, 0207 












0 


R45 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 












0 


R46 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 












0 


R47 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%, 0207 












0 


R48 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R49 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 












0 


R50 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 
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\ /CSPICO 



[\ZGg_ 
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| \/C5M1 
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| \/CSH3 
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+ 15V< 
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J2 
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Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


C 1 


59.22.5221 


220u 


EL 25V, 20%, RMS 


0 


IC 5 


1.950.935.20 




SW755 HDLC-EPROM (50.14.2009) 


0 


C2 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC6 


50.17.1139 


74HC139 


1C ... 74 HC 139 ,, ,A 


0 


C3 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC7 


50.17.1138 


74HC138 


IC ...74HC138., ,A 


0 


C4 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 8 


50.18.0100 


PLD16V8 


16 V8 D-25 LP 


0 


C5 


59.06,5222 


2n2 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


IC 9 


50.15.0104 


MC3486 


IC MC 3486 P, DS 3486 N, 


0 


C6 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%. RMS 


0 


IC 10 


50.17,1002 


74HC02 


IC ... 74HC02.. A 


0 


C7 


59.22.5221 


220u 


EL 25V, 20%, RMS 


0 


IC 11 


50.17.1032 


74HC32 


1C ... 74 HC 32 „ ,A 


0 


C8 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%. RMS 


0 


IC 12 


50.09.0101 


TL072 


1C TL072CN ,A 


0 


C9 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 13 


50.17.1014 


74HC14 


IC ... 74HC14., ,A 


0 


C 10 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 14 


50.17.1123 


74HC123 


IC ... 74HC123., ,A 


0 


C 11 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 15 


50.63.0100 


MC68302 


MPU 16bit 


0 


C 12 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 16 


50.17.1014 


74HC14 


IC ... 74 HC 14 ., .A 


0 


C 13 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 17 


50.17.1148 


74HC148 


IC ... 74 HC 148 ., ,A 


0 


C 14 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 18 


50.16.0703 


82C79 


TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 


0 


C 15 


59.22.6470 


47u 


EL 40V, 20%, RMS 


0 


IC 19 


50.17.1244 


74HC244 


IC ... 74HC244., ,A 


0 


C 16 


59.06.5473 


47n 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


IC20 


50.17.1574 


74HC574 


IC ...74HC 574., ,A 


0 


C 17 


59.06.5223 


22n 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


IC21 


50.17.1574 


74HC574 


1C ... 74HC 574.. .A 


0 


C 18 


59.34.2270 


27p 


CER63V, 5%, N150 


0 


IC 22 


50.17.1574 


74HC574 


IC ... 74HC 574., ,A 


0 


C 19 


59.34.2270 


27p 


CER63V, 5%, N150 


0 


1C 23 


50.16.0703 


82C79 


TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 


0 


C20 


59.22.6470 


47u 


EL 40V, 20%, RMS 


0 


IC24 


50.19.0204 


ADS7832 




0 


C21 


59.22.3471 


470u 


EL 10V, 20%, RMS 


0 


IC25 


50.19.0113 


MAX526D 


D/A Converter 12bit 


0 


C 22 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 26 


50.17.1032 


74HC32 


1C ... 74 HC 32 ., ,A 


0 


C23 


59.06.5222 


2n2 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


IC 27 


50.17.1138 


74HC138 


iC ...74 HC138., ,A 


0 


C24 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC28 


50.17.1163 


74HC163 


IC ... 74 HC 163 ., ,A 


0 


C25 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 29 


50.17,1074 


74HC74 


IC ... 74HC74., ,A 


. 0 


C26 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 30 


50.17.1138 


74HC138 


IC ...74HC 138., ,A 


0 


C27 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 31 


50.17,1138 


74HC138 


1C ...74 HC 138., ,A 


0 


C28 


59.22.3471 


470u 


EL 10V, 20%, RMS 


0 


IC32 


50.17.1139 


74HC139 


IC ... 74HC139., ,A 


0 


C29 


59.22.3471 


470u 


EL 10V, 20%, RMS 


0 


IC 33 


50.17.1139 


74HC139 


IC ...74HC 139., ,A 


0 


C 30 


59.22.6100 


lOu 


EL 35V, 20%, RMS 


0 


IC34 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74HC 138., ,A 


0 


C 31 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


IC35 


50.10,0109 


LM337L 


IC LM 337 LZ, 


0 


C 32 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 36 


50.17.1154 


74HC154 


4-to16 Line driver, DIP 24-300 


0 


C 33 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 37 


50.17,1154 


74HC154 


4-to16 Line driver, DIP 24-300 


0 


C 34 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC38 


50.17,1244 


74HC244 


IC ...74HC244., ,A 


0 


C 35 


59.22.6100 


lOu 


EL 35V, 20%, RMS 


0 


IC 39 


50.11.0157 


TL7705B 


IC TL7705 BCP, 


0 


C 36 


59.06.0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 40 


50.09.0101 


TL072 


IC TLG72CN ,A 


0 


C 37 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC41 


50.10.0106 


TL431 


IC TL431 CLP, 


0 


C 38 


59.06.5104 


100n 


PETP, 63V, 5%, RMS 












0 


C 39 


59,22.6470 


47u 


EL 40V, 20%, RMS 


0 


J 1 


54.25.0005 


5p 


Buchse, 16A, vertikal, PCB 


0 


C40 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


J 2 


54.11,2010 


64p 


EU-Q 2*32p 


0 


C41 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 












1 


C42 


59.22.5220 


22u 


EL 25V 20% RMS 


0 


JSJ 1 


54.01.0021 


Jumper 


0,63 * 0.63mm 


0 


C43 


59.22.8109 


1u 


EL 50V, 20%, RMS 


0 


JSJ2 


54.01.0021 


Jumper 


0.63 * 0.63mm 


0 


C44 


59.22.8109 


1u 


EL 50V, 20%, RM5 


0 


JSJ 3 


54.01.0021 


Jumper 


0,63 * 0.63mm 


0 


C45 


59.06,5104 


lOOn 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


JSJ 6 


54.01.0021 


Jumper 


0.63 * 0.63mm 


0 


C46 


59,34.4101 


lOOp 


CER 63V, 5%, N750 












0 


C47 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


1 


L 1 


62.01.0301 


110MHz 


Breitband-Drossel 


0 


D2 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP 1 


1.940.753.11 1 pee 




CHANNEL CONTROLLER PCB /!\ 


0 


D3 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP2 


1.950.753.04 1 pee 




NR.-ETIKETTE 5x20 


0 


D4 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP 3 


1.101.001,20 1 pee 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


D5 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP4 


43.01.0108 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


D6 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP5 


1.010.015.50 1 pee 


Spacer 


Isolierscheibe 


0 


D7 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP6 


28.99.0119 2 pcs 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 


0 


D8 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


1 


MP7 


43.10.0110 1 pee 


A 


Revisions-Etikette 5mm h'blau 


0 


D9 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 












0 


D 10 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P2 


54.01.0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 11 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 3 


54.01.0020 


1p 


Pin 0.63*0,63 


0 


D 12 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P4 


54.01.0020 


ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 13 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 5 


54.01.0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 14 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P6 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 15 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P7 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 16 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P8 


54.01.0020 


ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 17 


50.04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


P9 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0,63 


0 


D 18 


50,04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


P 10 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0,63 


0 


D 19 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 11 


54.02.0320 


1p 


Flatpin, 2.8*0. 8mm 


0 


D20 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 12 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 21 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 13 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


D22 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 14 


54.01.0020 


ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D23 


50,04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 15 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D24 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 16 


54.01.0020 


ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D25 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 17 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0,63 


0 


D 26 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 18 


54.01,0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


D27 


50.04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


P 19 


54.01.0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 












0 


P20 


54.14.2102 


16p 


P STECKER 16P,AU,VR,GERADE 


0 


DL 1 


50,04,2129 


LS3360 


DL LS 3360, RT DIFF 


0 


P 21 


54,14.2103 


20p 


P STECKER 20 P,AU,VR,GERADE 


0 


DL2 


50.04.2129 


LS3360 


DL LS 3360 , RT DIFF 


0 


P22 


54,14.2001 


lOp 


1/20" Au, gerade, ohne Verrieg 


0 


DL3 


50.04.2129 


LS3360 


DL LS 3360, RTDIFF 


0 


P23 


54.16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


DL4 


50.04,2129 


LS3360 


DL LS 3360, RTDIFF 


0 


P24 


54.16.0534 


34p 


P 1/40", 34 P, AU, PRINT 


0 


DL5 


50.04.2131 


LG3360 


DL LG 3360 , GN DIFF 


0 


P 25 


54,16,0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


DL6 


50.04.2130 


LY3360 


DL LY 3360 , GB DIFF 


0 


P 26 


54,14,2102 


16p 


P STECKER 16 P,AU,VR,GERADE 


0 


DV 1 


50.04.1511 


6V2 


Zener, 5%, 1.3W, DO-41 


0 


Q 1 


50.03.1554 


VP0808M 


VP 0808 M 












0 


02 


50.03.1505 


VN0808M 


VN 0808 M, ZVN 0108 A 


0 


1C 1 


50.17.1086 


74HC86 


IC ... 74HC86., ,A 


0 


03 


50.43.0340 




Q BC 337-25, 


0 


1C 2 


1.950.935.20 




SW755 HDLC-EPROM (50.14.2009) 


0 


Q4 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


ICS 


50.14.1010 


TC55 100 1-85 


SRAM 128K*8, 85ns 


0 


Q 5 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


1C 4 


50.14,1010 


TC551001-85 


SRAM 128K*8, 85ns 


0 


06 


50,03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 
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Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


Q 7 


50,03.0523 


ZTX651 


ZTX651 


0 


R42 


57.113101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q8 


50.03.0523 


2TX651 


ZTX 651 


0 


R43 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 9 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX651 


0 


R44 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 10 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R45 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 11 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R46 


57.113821 


820R 


MF, 1%, 0207 


u 


u rz 


5U.U3.Ub23 


2,lAdbn 


2.1 A 551 


u 


K4/ 


57.11.3473 


4/K 


MP, r/o, 0207 


0 


Q 13 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R48 


57.113220 


22 R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 14 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R49 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 15 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R50 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 16 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R51 


57,11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 17 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R52 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 18 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R53 


57.113220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 19 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R54 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


Q20 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R55 


57.11,3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


Q21 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R56 


57.11.3221 


220R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q22 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R57 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q23 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R58 


57,11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q24 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R59 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q25 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R60 


57.11,3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q26 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R61 


57.11.3100 


10R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q27 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R62 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


Q28 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R63 


57.113271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q29 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R64 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 30 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R65 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q31 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R66 


57.11.3271 


270 R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 32 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R67 


57.113101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q33 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R68 


57.11,3103 


10k 


MF. 1%, 0207 


0 


Q34 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R69 


57.113113 


11k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 35 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R70 


57.113102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


Q36 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R71 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q37 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R72 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


Q38 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 












0 


Q 39 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ1 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q40 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ2 


57.88.4473 


47 k 


8‘R Resistor-Netw 2% S1P9 


0 


Q41 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ3 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% S1P9 


0 


Q42 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ4 


57,88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q43 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ5 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q44 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ6 


57.88.2221 


220 R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q45 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ7 


57.88.2221 


220R 


4‘R Resistor-Netw 2% S1P3 


0 


Q46 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ8 


57.88.2221 


220 R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q47 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ9 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q48 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ 10 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q49 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ11 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q 50 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ12 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q51 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ13 


57.88.2221 


220 R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 












0 


RZ 14 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% S1P9 


0 


R1 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


RZ15 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% S1P9 


0 


R2 


57.11,3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


RZ16 


57,88,2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% S1P9 


0 


R3 


57.11,3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


RZ 17 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


R4 


57.11,3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 


0 


RZ 18 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


R 5 


57,11,3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 












0 


R6 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 


0 


S 1 


55.03.0122 


1*a 


S 1 TASTE, 1*A, PRINT,IMPULS 


0 


R7 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


S2 


55.010168 


8*a 


SZ , 8*A, OIL 


0 


R 8 


57,11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 












0 


R9 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 


0 


XIC 2 


53.03.0184 


32p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 


R 10 


57.11.3100 


10R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 3 


53.03.0184 


32p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 


R 11 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 4 


53.03,0184 


32p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 


R 12 


57.11.3684 


680k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 5 


53.03.0184 


32p 


DIL 0,6", lot, gerade 


0 


R 13 


57.11,3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 8 


53.03.0165 


20p 


DIL 0.3", lot. gerade 


0 


R 14 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 9 


53.03.0168 


16p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R 15 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 18 


53.03.0218 


1p 


single-in-llne 


0 


R 16 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 23 


53.03.0218 


1P 


single-in-line 


0 


R17 


57.92,7058 


4.0A 


POLY- PTC, 30V 


0 


XIC 24 


53.03.0173 


28p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 


R 18 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 25 


53.03.0182 


24p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R19 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 












0 


R20 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 


0 


Y 1 


89.01.1009 


16.000MHz 


16.000 000 MHz, HC 49/U 


0 


R21 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 












0 


R22 


57.11.3100 


10R 


MF. 1%, 0207 


— 






■ End of List — 




0 


R23 


57.11,3332 


3k3 


MF, 1%,0207 


Comments 








0 


R24 


57.11,3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 












0 


R25 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R26 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%. 0207 












0 


R27 


57,11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R28 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%. 0207 












0 


R29 


57,113220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R30 


57.113220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R31 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R32 


57.11.3220 


22R 


MF. 1%, 0207 












0 


R 33 


57,11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R34 


57.113220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R35 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R36 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 37 


57,11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R38 


57.113101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R39 


57.11.3331 


330R 


MF, 1%, 0207 












0 


R40 


57,11,3331 


330R 


MF, 1%, 0207 












0 


R41 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 













SECTION 3 





D950 Mixing Console 



Channel Controller Board 


1.950.756.20 










A 




Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


C 1 


59.22.5221 


220u 


EL 25V, 20%, RMS 


0 


1C 5 


1.950.940.21 




3W720 HDLC-EPROM (50.14.2009) 


0 


C2 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC6 


50.17.1139 


74HC139 


IC ... 74HC 139„ ,A 


0 


C3 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC7 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74HC138., ,A 


0 


C4 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 8 


50.18.0100 


PLD16V8 


16V8D-25LP 


0 


C5 


59.06.5222 


2n2 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


IC 9 


50.15.0104 


MC3486 


IC MC 3486 P, DS 3486 N, 


0 


C6 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 10 


50.17.1002 


74HC02 


IC ... 74HC02 ,A 


0 


C7 


59.22.5221 


220u 


EL 25V, 20%, RMS 


0 


IC 11 


50.17.1032 


74HC32 


IC ...74HC32., ,A 


0 


C8 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 12 


50.09.0101 


TL072 


IC TL072CN ,A 


0 


C9 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 13 


50.17.1014 


74HC14 


IC ...74HC14., ,A 


0 


C 10 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%. RMS 


0 


1C 14 


50.17.1123 


74HC123 


IC ... 74HC123., ,A 


0 


C 11 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 15 


50.63.0100 


MC68302 


MPU 16blt 


0 


C 12 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


!C 16 


50.17.1014 


74HC14 


IC ... 74 HC 14 ., ,A 


0 


C 13 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 17 


50.17.1148 


74HC148 


1C .,.74HC148., ,A 


0 


C 14 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 18 


50.16.0703 


82C79 


TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 


0 


C 15 


59.22.6470 


47u 


EL 40V, 20%, RMS 


0 


IC 19 


50.17.1244 


74HC244 


1C ... 74 HC 244 ., ,A 


0 


C 16 


59.06.5473 


47n 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


IC20 


50.17.1574 


74HC574 


1C ...74HC574., ,A 


0 


C 17 


59.06.5223 


22n 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


IC21 


50.17.1574 


74HC574 


IC ... 74HC574,, ,A 


0 


C 18 


59.34.2270 


27p 


CER 63V, 5%, N150 


0 


IC 22 


50.17.1574 


74HC574 


IC ...74HC574,, ,A 


0 


C 19 


59.34.2270 


27p 


CER63V, 5%, N150 


0 


IC23 


50.16.0703 


82C79 


TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 


0 


C20 


59.22.6470 


47u 


EL 40V, 20%, RMS 


0 


IC 24 


50.19.0204 


ADS7832 




0 


C21 


59.22.3471 


470u 


EL 10V, 20%, RMS 


0 


IC25 


50.19.0113 


MAX526D 


D/A Converter 12 bit 


0 


C22 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 26 


50.17.1032 


74HC32 


1C ... 74HC32., ,A 


0 


C23 


59.06.5222 


2n2 


PETP, S3V, 5%, RMS 


0 


1C 27 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74HC 138., ,A 


0 


C24 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 28 


50.17.1163 


74HC163 


IC ... 74HC163., ,A 


0 


C25 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 29 


50.17.1074 


74HC74 


IC ...74HC74., ,A 


0 


C26 


59.06,0104 


100n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC30 


50.17,1138 


74HC138 


IC ...74HC 138., ,A 


0 


C27 


59.06,0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC31 


50.17.1138 


74HC138 


IC ...74HC 138., ,A 


0 


C28 


59.22.3471 


470u 


EL 10V, 20%, RMS 


0 


IC32 


50.17,1139 


74HC139 


IC ... 74HC 139., ,A 


0 


C 29 


59.22,3471 


470u 


EL 10V, 20%, RMS 


0 


IC33 


50.17.1139 


74HC139 


IC ... 74HC139., ,A 


0 


C30 


59.22.6100 


lOu 


EL 35V, 20%, RMS 


0 


1C 34 


50.17.1138 


74HC138 


iC ... 74HC 138., ,A 


0 


C31 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC35 


50.10.0109 


LM337L 


IC LM 337 LZ, 


0 


C 32 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 36 


50.17.1154 


74HC154 


4-to16Line driver, DIP 24-300 


0 


C 33 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


1C 37 


50.17.1154 


74HC154 


4-to16 Line driver, DIP 24-300 


0 


C 34 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


iC 38 


50.17.1244 


74HC244 


IC ...74HC244., ,A 


0 


C 35 


59,22.6100 


lOu 


EL 35V, 20%, RMS 


0 


IC39 


50.11,0157 


TL7705B 


IC TL 7705 BCP, 


0 


C36 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC 40 


50.09.0101 


TL072 


1C TL072CN ,A 


0 


C37 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


IC41 


50.10.0106 


TL431 


IC TL431 CLP, 


0 


C38 


59.06.5104 


lOOn 


PETP, 63V, 5%, RMS 












0 


C39 


59.22.6470 


47u 


EL 40V, 20%, RMS 


0 


J 1 


54,25.0005 


5p 


Buchse, 16A, vertikal, PCB 


0 


C40 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


J2 


54.11.0130 32 pcs 


2p 


P ST1FT,2R WNKL 2 PIN=1 STK. 


0 


C41 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 












0 


C42 


59,06,5105 


luO 


PETP, 50V, 5%, RMS 


0 


JSJ 1 


54.01.0021 


Jumper 


0.63 * 0.63mm 


0 


C43 


59,22.8109 


1u 


EL 50V, 20%, RMS 


0 


JSJ2 


54.01.0021 


Jumper 


0.63 * 0.63mm 


0 


C44 


59.22.8109 


1u 


EL 50V, 20%, RMS 


0 


JSJ 3 


54.01.0021 


Jumper 


0.63 * 0,63mm 


0 


C45 


59,06.5104 


100n 


PETP, 63V, 5%, RMS 


0 


JSJ 6 


54.01.0021 


Jumper 


0.63 * Q.63m.m 


0 


C46 


59,34.4101 


loop 


CER 63V, 5%, N750 












0 


C47 


59,06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


L 1 


62.03.0010 


48uH 


2A Toroid Chocke 


0 


D2 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 












0 


D3 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP 1 


1,940.753.11 1 mp 




CHANNEL CONTROLLER PCB /!\ 


0 


D4 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP2 


1.950.756.04 1 mp 




NR.-ETIKETTE 5x20 


0 


D5 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP3 


1.101.001.20 1 mp 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


D6 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP4 


43.01.0108 1 mp 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


D7 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP 5 


1,010.015.50 1 mp 


Spacer 


ISOLIER-SCHEIBE ZU TO 5 


0 


D8 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


MP6 


not used 2 mp 




ROHRNIETE 0 2.5*0.15* 9 


0 


D9 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 












0 


D 10 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P2 


54.01.0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 11 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P3 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 12 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P4 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 13 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150rnA, 4ns, DO-35 


0 


P5 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 14 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150rnA, 4ns, DO-36 


0 


P6 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 15 


50,04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P7 


54,01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


D16 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P8 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D17 


50.04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


P9 


54.01.0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


D 18 


50.04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


P 10 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D19 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 11 


54.02.0320 


1P 


Flatpin, 2.8*0.8mm 


0 


D20 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 12 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D21 


.50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 13 


54,01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D22 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 14 


54.01,0020 


1p 


Pin 0.63*0,63 


0 


D23 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 15 


54.01.0020 


ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


D24 


50.04,0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 16 


54.01.0020 


1p 


Pin 0.63*0,63 


0 


D25 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 17 


54.01,0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


D26 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


P 18 


54.01,0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


D27 


50.04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


P 19 


54.01,0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 












0 


P20 


54.14.2102 


16p 


P STECKER 16 P,AU.VR,GERADE 


0 


DL 1 


50.04.2129 


LS3360 


DL LS 3360 , RT DIFF 


0 


P21 


54.14.2103 


20p 


P STECKER 20 P,AU,VR,GERADE 


0 


DL2 


50.04.2129 


LS3360 


DL LS 3360 , RT DIFF 


0 


P22 


54,14.2001 


lOp 


1/20" Au, gerade, ohne Verrieg 


0 


DL3 


50,04.2129 


LS3360 


DLLS 3360, RTDIFF 


0 


P23 


54.16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


DL4 


50,04.2129 


LS3360 


DL LS 3360 , RT DIFF 


0 


P24 


54.16.0534 


34p 


P 1/40", 34 P, AU, PRINT 


0 


DL 5 


50.04.2131 


LG3360 


DL LG 3360, GN DIFF 


0 


P25 


54.16.0540 


40p 


P 1/40", 40 P, AU, PRINT 


0 


DL6 


50,04.2130 


LY3360 


DL LY 3360, GB DIFF 


0 


P26 


54.14.2102 


16p 


P STECKER 16 P,AU,VR,GERADE 


0 


DV 1 


50.04.1511 


6V2 


Zener, 5%. 1,3W, DO-41 


0 


Q 1 


50.03.1554 


VP0808M 


VP 0808 M 












0 


Q2 


50,03.1505 


VN0808M 


VN 0808 M, ZVN 0108 A 


0 


IC 1 


50.17.1086 


74HC86 


IC ... 74HC86., ,A 


0 


Q3 


50,43.0340 




Q BC 337-25, 


0 


IC2 


1.950.940.21 




SW720 HDLC-EPROM (50.14.2009) 


0 


Q4 


50.03,0523 


ZTX651 


ZTX651 


0 


IC3 


50,14.1010 


TC551001-85 SRAM 128K*8, 85ns 


0 


Q5 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


1C4 


50.14,1010 


TC551001-85 SRAM 128K*8, 85ns 


0 


Q6 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 












0 


Q7 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 




Channel Controller Board 1.950.756.20 



Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al, 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


Q8 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R43 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q9 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R 44 


57.11.3101 


100R 


MF. 1%, 0207 


0 


Q 10 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R45 


57.11,3271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 11 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R46 


57.11.3821 


820R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 12 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R47 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 


0 


O i '5 




7TXfi.51 


7TX fifi1 


n 


R aa 


R7 1 ^ aoon 


22 R 


■< 0 /- mn? 


0 


Q 14 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R49 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%. 0207 


0 


Q 15 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R 50 


57,11,3220 


22R 


MF, 1%,0207 


0 


Q 16 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R51 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 17 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R52 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 18 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R 53 


57,11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 19 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


R54 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


Q20 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R55 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%,0207 


0 


Q21 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R56 


67.11,3221 


220R 


MF. 1%, 0207 


0 


Q22 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R57 


57,11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q23 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R58 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q24 


50,03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R59 


57.11,3101 


100R 


MF, 1%, 020? 


0 


Q25 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R60 


57.11,3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q26 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R61 


57.11.3100 


10R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q27 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R62 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


Q28 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R63 


57.11.3271 


270R 


MF. 1%. 0207 


0 


Q29 


50,03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R64 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q30 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R65 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 31 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R66 


57.11.3271 


270R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 32 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R67 


57,11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 33 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R68 


57.11,3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q34 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R69 


57.11.3113 


11k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 35 


50,03,0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R70 


57,113102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


Q36 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R71 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


Q 37 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


R72 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


Q 38 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 












0 


Q 39 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ 1 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q40 


50.03,0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ2 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q41 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ3 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% S1P9 


0 


Q42 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ4 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q43 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ5 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q44 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ6 


57,88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q45 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ7 


57.88,2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q46 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


Rza 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SiP9 


0 


Q 47 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ9 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q48 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ10 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q49 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ11 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q 50 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ 12 


57.88.2221 


220R 


4‘R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


Q 51 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


RZ 13 


57,88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 












0 


RZ 14 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SiP9 


0 


R 1 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


RZ 15 


57.88,2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


R 2 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%,0207 


0 


RZ 16 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


R 3 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%,0207 


0 


RZ 17 


57.88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


R4 


57.11.3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 


0 


RZ 18 


57,88.2221 


220R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


R 5 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 












0 


R 6 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 


0 


S 1 


55.03.0122 


1*a 


S 1 TASTE, 1*A, PRINT, IMPULS 


0 


R7 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


S2 


55.01.0168 


8*a 


SZ , 8*A, DiL 


0 


R 3 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 












0 


R 9 


57.92.7053 


1.6A 


POLY- PTC, 30V 


0 


XIC 2 


53.03.0184 


32p 


DIL 0,6", lot, gerade 


0 


R 10 


57.11.3100 


10R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 3 


53,03,0184 


32p 


DIL 0,6", lot, gerade 


0 


R 11 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 4 


53,03.0184 


32p 


DiL 0,6", lot, gerade 


0 


R 12 


57.11.3684 


680k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 5 


53.03.0184 


32p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 


R 13 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 8 


53.03.0165 


20p 


DIL 0,3", lot, gerade 


0 


R 14 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 9 


53.03.0168 


16p 


DIL 0,3", lot, gerade 


0 


R 15 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 18 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 


0 


R 16 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 23 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 


0 


R 17 


57.92.7058 


4.0A 


POLY- PTC, 30V 


0 


XIC 24 


53,03.0173 


28p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 


R 18 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


XIC 25 


53.03.0182 


24 p 


DIL 0.3”, lot, gerade 


0 


R19 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 












0 


R20 


57.92.7053 


1.6A 


POLY- PTC, 30V 


0 


Y 1 


89,01,1009 


16,000MHz 


16.000 000 MHz, HC49/U 


0 


R21 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 












0 


R22 


57.11.3100 


10R 


MF, 1%, 0207 


— 






- End of List — 




0 


R23 


57.11.3332 


3k3 


MF, 1%, 0207 


Comments 








0 


R24 


57.11.3332 


3k3 


MF. 1%, 0207 


1C 13; BEFORE INSERT, CUT PIN2 






0 


R25 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


CONNECT PIN1 AND PIN2 ON SOLDERING SIDE 




0 


R26 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R27 


57.11,3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R28 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R29 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R30 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R31 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R32 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R33 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R34 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 












0 


R35 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 36 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R37 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R38 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 












0 


R 39 


57.11.3331 


330R 


MF, 1%, 0207 












0 


R40 


57.11.3331 


330R 


MF, 1%, 0207 












0 


R41 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%,0207 












0 


R42 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 













SECTION 3 





D950 Mixing Console 



5TUOEFI 



Channel Front Board 1 .950.76 1 .00 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA^al . Description Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 C 1 59.60.3337 1 pee 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D219 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C2 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 220 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 3 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 221 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C4 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 222 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 5 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 223 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C6 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 224 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 101 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 225 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 102 59.60.3337 1 pee 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 226 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 103 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 227 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 104 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 228 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 105 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 229 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD80 

0 C 106 59,60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 230 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 107 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 231 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C201 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 233 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 202 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 237 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 203 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 301 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C204 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 302 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C205 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 303 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C206 59,60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 304 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C207 59.60.3337 1 pee lOQn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 305 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 301 59.60,3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D 306 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 302 59.60.3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D 307 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 303 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 0 D 308 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C304 59.60.3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D 309 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns . SOD 80 

0 C 305 59.60.3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D 310 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 306 59.60.3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D311 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 307 59.60.3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D 312 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C 406 59,60.3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D 313 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 C407 59.60.3337 1 pee lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 0 D 314 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 315 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 7SV 4ns SOD 80 

0 D 101 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 316 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 102 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 P3i7 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 103 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 0313 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 104 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D319 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D1Q5 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 320 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 106 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 321 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 76V 4ns SOD 80 

0 D 107 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 322 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 108 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 323 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 109 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 324 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 110 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 325 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 Dill 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 323 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 112 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 327 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 113 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 328 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 114 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 329 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 115 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 330 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 116 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 331 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 117 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 333 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 118 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 337 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 119 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 401 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 120 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 402 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 121 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 403 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 123 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 404 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 124 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 405 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 125 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 406 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 126 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 407 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 127 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 408 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 128 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 0 409 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 7SV 4ns SOD 80 

0 D 129 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 0 410 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 130 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 0 411 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 131 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D412 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 132 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D413 50.60.8001 1 Dee 4448 2D0mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 133 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D414 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D201 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D415 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D202 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 04^6 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D203 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D417 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D204 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D418 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 205 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 420 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 206 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 421 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 207 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 422 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 208 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 423 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 209 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 424 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D210 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 425 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D211 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 p 426 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D212 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 427 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D213 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 428 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D214 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 429 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D215 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 430 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D216 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 431 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D217 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 433 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D218 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 0 D 437 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 



SECTION 3 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 D4019 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ins SOD 80 

0 D 4020 60.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 DL 101 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 102 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 103 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 104 50.04,2860 1 pee LED Ring 

0 DL 105 50.60.9413 1 pee yel SWID LED 2.7*3.5 

0 DL 106 50,60.9413 1 pee yel SMD LED 2.7*3. 5 

0 DL 107 50.60.9414 1 pee grn SWID LED 2.7*3.5 

0 DL108 50.60,9413 1 pee yel SMD LED 2,7*3, 5 

0 DL 201 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 202 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 203 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 204 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL205 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2. 7*3. 5 

0 DL206 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2. 7*3. 5 

0 DL207 50.60.9414 1 pee grn SMD LED 2.7*3.5 

0 DL208 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 301 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 302 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 303 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 304 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL305 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2.7*3. 5 

0 DL306 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2. 7*3. 5 

0 DL307 50.60.9414 1 pee grn SMD LED 2,7*3.5 

0 DL308 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2.7*3. 5 

0 DL401 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 402 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 403 50,04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL 404 50.04.2860 1 pee LED Ring 

0 DL405 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL406 50.60.9413 1 pee yel SMD LED 2. 7*3. 5 

0 DL407 50.60.9414 1 pee grn SMD LED 2.7*3.5 

0 DL408 50,60.9413 1 pee yei SMD LED 2.7*3.;5 

0 DLZ 101 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ 102 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ 103 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ 104 73.01.0408 1 pee 4dig'it 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ 105 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ201 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ202 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ203 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ204 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ205 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ301 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ302 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ303 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ304 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ305 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ401 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ402 73,01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ403 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ404 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 DLZ405 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 1C 101 50.62,1154 1 pee 74HC154 1-of-1 6 decoder/demux 

0 IC 102 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 1C 103 50.62.1032 1 pee 74HC 32 Quad 2input OR 

0 1C 201 50.62.1154 1 pee 74HC154 1-of-l 6 decoder/demux 

0 IC202 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 1C 203 50.62.1004 1 pee 74HC 04 Hex inverter 

0 1C 301 50.62.1154 1 pee 74HC154 1-oM 6 decoder/demux 

0 IC 302 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 1C 401 50.62.1154 1 pee 74HC154 1-of-16 decoder/demux 

0 IC 402 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 MP 1 1,950.761.12 1 pee CHANNEL FRONT BOARD PCS 

0 MP2 1.950.761.10 1 pee NR. ETIKETTE 5 * 20 

0 MP 3 43.01.0108 1 pee Label ESE-WARNSCHILD 

0 MP 5 50.60.9411 12 pcs d3 Liohtleiter fur LED 

0 MP 6 50.60.9416 4 pcs 3.7/7*12 Lictitleiter fiir LED rechteckig 

0 PI 54.14,4226 26p 1/20" Au, gerade, Actionpin 

0 P 101 54.14.4226 26p 1/20" Au, gerade, Actionpin 

0 P201 54.14.4226 26p 1/20" Au, gerade, Actionpin 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 P 301 54.14.4226 26p 1/20" /^u, gerade, Actionpin 

0 P401 54.14.4226 26p 1/20" /\u, gerade, Actionpin 

0 Q 101 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 102 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 103 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 104 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 105 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 106 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 107 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 108 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 109 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 QUO 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 111 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 112 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 113 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 114 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 115 50,60,0050 1 pee BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 116 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 117 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 118 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 119 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 120 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 121 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 122 50.60.0050 1 pee BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 201 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0202 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0203 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 204 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0 205 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0 206 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 207 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0 208 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0209 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0210 50,60,1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.SAS0T23 

0 0211 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0 212 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0 213 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 214 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 215 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 216 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 217 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 218 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 219 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 220 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 221 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 222 50.60.0050 1 pee B0817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 301 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0 302 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 303 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 304 50.60,1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 305 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 306 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 307 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 308 50,60,1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 309 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 310 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 311 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5AS0T23 

0 0 312 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 313 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 314 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 315 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 316 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 317 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 318 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 319 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 320 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 321 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 322 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0401 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 402 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0403 50.60,1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0404 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0405 50.60,1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0406 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0407 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0408 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0409 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0410 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0411 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 





STOOER 



D950 Mixing Console 



Channel Front Board 1 .950.76 1 .00 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



0 Q412 

0 Q413 

0 Q414 

0 Q415 

0 Q 416 
0 Q417 

0 Q418 

0 Q419 

0 Q420 

0 Q421 

0 Q422 



50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 



FMMT717 PNP 
FMMT717 PNP 
FMMT717 PNP 
BC817-25 NPN 
BC817-25 NPN 
BC817-25 NPN 
BC817-25 NPN 
BC8 17-25 NPN 

BC817-25 NPN 
BC817-25 NPN 
BC817-25 NPN 



12V 1.5A SOT 23 

12V 1.5A SOT 23 

12V 1.5A SOT 23 

45V 800mA SOT 23 
45V 800mA SOT 23 
45V 800mA SOT 23 
45V 800mA SOT 23 
45V 800mA SOT 23 
45V 800mA SOT 23 
45V 800mA SOT 23 
45V 800mA SOT 23 



0 R101 57.60 

0 R 102 57.60 

0 R 103 57.60 

0 R 104 57.60 

0 R 105 57.60 

0 R 106 57.60 

0 R 107 57.60 

0 R108 _ 57.60 

0 R 109 57.60 

0 R 110 57.60 

0 R111 57.60 

0 R 112 57.60 

0 R 113 57.60 

0 R 114 57.60 

0 R 115 57.60 

0 R 116 57.60, 

0 R 117 57.60, 

0 R 118 57.60, 

0 R 119 57.60, 

0 R 120 57.60, 

0 R 121 57.60, 

0 R 122 57.60, 

0 R 123 57.60, 

0 R 124 57.60, 

0 R 125 57.60. 

0 R 126 57.60, 

0 R 127 57.60, 

0 R 128 57.60, 

0 R 129 57.60 

0 R 130 57.60 

0 R131 57.60 

0 R 132 57.60 

0 R 133 57.60 

0 R 134 57.60 

0 R 135 57.60 

0 R 136 57.60 

0 R201 57.60 

0 R 202 57.60 

0 R 203 57.60 

0 R 204 57.60 

0 R 205 57.60 

0 R 206 57.60 

0 R 207 57.60 

0 R 208 57.60 

0 R 209 57.60 

0 R210 57.60 

0 R211 57.60 

0 R212 57.60 

0 R213 57,60 

0 R214 57.60, 

0 R215 57.60. 

0 R216 57.60. 

0 R217 57.60, 

0 R218 57.60, 

0 R219 57.60. 

0 R 220 57.60, 

0 R 221 57.60. 

0 R 222 57.60. 

0 R 223 57,60. 

0 R 224 57.60. 

0 R 225 57.60. 

0 R 226 57.60. 

0 R 227 57,60. 

0 R 228 57.60. 

0 R 229 57.60, 

0 R 230 57.60. 

0 R 231 57,60. 

0 R 232 57.60. 



,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1100 1 pee 10R 

,1102 1 pee IkO 

,1150 1 pee 15R 

1102 1 pee IkO 

1102 1 pee IkO 

1102 1 pee IkO 

1470 1 pee 47R 

1560 1 pee 56R 

1560 1 pee 56R 

1470 1 pee 47R 

1150 1 pee 15R 

1102 1 pee IkO 

,1150 1 pee 15R 

,1102 1 pee IkO 

,1102 1 pee IkO 

,1102 1 pee IkO 

,1470 1 pee 47R 

,1560 1 pee 56R 

,1560 1 pee 56R 

.1470 1 pee 47R 

.1000 1 pee ORO 

.1569 1 pee 5R6 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

.1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

,1221 1 pee 220R 

1221 1 pee 220R 

1100 1 pee 10R 

1102 1 pee IkO 

1150 1 pee 15R 

1102 1 pee IkO 

1102 1 pee IkO 

1102 1 pee 1k0 

1470 1 pee 47R 

1560 1 pee 56R 

1560 1 pee 56R 

1470 1 pee 47R 

1150 1 pee 15R 

1102 1 pee IkO 

1150 1 pee 15R 

1102 1 pee IkO 

1102 1 pee IkO 

1102 1 pee IkO 

1470 1 pee 47R 

1560 1 pee 56R 



MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, .1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 



0 R233 57.60,1560 1 pee 

0 R234 57.60.1470 1 pee 

0 R235 57.60.1000 1 pee 

0 R236 57,60.1569 1 pee 

0 R301 57,60.1221 1 pee 

0 R 302 57.60.1221 1 pee 

0 R 303 57.60.1221 1 pee 

0 R 304 57.60.1221 1 pee 

0 R 305 57.60.1221 1 pee 

0 R 306 57.60.1221 1 pee 

0 R 307 57.60.1221 1 pee 

0 R 308 57.60.1221 1 pee 

0 R 309 57.60.1221 1 pee 

0 R 310 57.60.1221 1 pee 

0 R 311 57.60.1221 1 pee 

0 R 312 57.60.1221 1 pee 

0 R313 57.60.1221 1 pee 

0 R 314 57.60.1221 1 pee 

0 R315 57.60,1100 1 pee 

0 R 316 57.60.1102 1 pee 

0 R317 57,60.1150 1 pee 

0 R 318 57.60.1102 1 pee 

0 R319 57.60.1102 1 pee 

0 R32Q 57.60.1102 1 pee 

0 R 321 57.60.1470 1 pee 

0 R 322 57.60.1560 1 pee 

0 R 323 57.60.1560 1 pee 

0 R324 57.60.1470 1 pee 

0 R 325 57.60.1150 1 pee 

0 R 326 57.60.1102 1 pee 

0 R327 57.60.1150 1 pee 

0 R 328 57.60.1102 1 pee 

0 R 329 57,60.1102 1 pee 

0 R 330 57.60.1102 1 pee 

0 R331 57.60.1470 1 pee 

0 R332 57.60.1560 1 pee 

0 R333 57.60.1560 1 pee 

0 R334 57.60.1470 1 pee 

0 R335 57.60.1000 1 pee 

0 R336 57.60.1569 1 pee 

0 R401 57.60.1221 1 pee 

0 R 402 57.60.1221 1 pee 

0 R403 57,60.1221 1 pee 

0 R404 57.60,1221 1 pee 

0 R405 57.60.1221 1 pee 

0 R406 57.60.1221 1 pee 

0 R407 57.60.1221 1 pee 

0 R408 57,60.1221 1 pee 

0 R409 57.60.1221 1 pee 

0 R410 57.60.1221 1 pee 

0 R411 57.60.1221 1 pee 

0 R412 57.60.1221 1 pee 

0 R413 57.60.1221 1 pee 

0 R414 57.60.1221 1 pee 

0 R415 57.60.1100 1 pee 

0 R416 57.60,1102 1 pee 

0 R417 57.60.1150 1 pee 

0 R418 57.60.1102 1 pee 

0 R419 57.60.1102 1 pee 

0 R420 57.60,1102 1 pee 

0 R421 57.60,1470 1 pee 

0 R422 57.60.1560 1 pee 

0 R423 57.60.1560 1 pee 

0 R424 57.60.1470 1 pee 

0 R425 57.60.1150 1 pee 

0 R426 57.60.1102 1 pee 

0 R427 57.60.1150 1 pee 

0 R428 57.60.1102 1 pee 

0 R429 57,60.1102 1 pee 

0 R430 57.60.1102 1 pee 

0 R431 57.60.1470 1 pee 

0 R432 57.60.1560 1 pee 

0 R433 57,60.1560 1 pee 

0 R434 57.60.1470 1 pee 

0 R43S 57.60.1000 1 pee 



56R MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

5R6 MF. 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%. 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

10R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF. 1%, 0204, E24 

15R MF,1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

56R MF, 1%, 0204, E24 

56R MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

15R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

15R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

56R MF, 1%. 0204, E24 

56R MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

5R6 MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%. 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

10R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

15R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%. 0204, E24 

IkO MF, 1%,0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

56R MF, 1%, 0204, E24 

56R MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

15R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%. 0204, E24 

15R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

56R MF, 1%, 0204, E24 

56R MF, 1%, 0204, E24 

47R MF, 1%, 0204, E24 

ORO MF, 0204 



0 


R436 


57.60.1569 


1 pee 


5R6 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S311 


55,15.0605 


1 pee 


1’a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


RA1 


58.01.8103 


1 pee 


10k 


Cermet, 10%, 0.5W, horizontal 


0 


S 312 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 














0 


S 313 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


S 101 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 314 


55.15.0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 102 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switeh 5mm, yel/transparent 


0 


S315 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


S 103 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switeh 5mm, gm/transparent 


0 


S 316 


55.15,0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 104 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S317 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 105 


55,15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 318 


55.15,0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 106 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 319 


55.15,0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 107 


55.15,0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 320 


55,15,0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 108 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 321 


55.15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


S 109 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 322 


55.15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 110 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 323 


55,15,0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 111 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S324 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 112 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 325 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 113 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S 326 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 114 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S327 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 115 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S 328 


55.15.0622 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, red/red 


0 


S 116 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S329 


55.15.0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 117 


55.15,0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S330 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 118 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S331 


55.15.0644 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


S 119 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S333 


55.15.0705 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, gm/transparent 


0 


S 120 


55.15,0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S337 


55.15.0704 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/transparent 


0 


S 121 


55.15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S401 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 122 


55.15,0705 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, grn/transparent 


0 


S402 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 123 


55.15,0704 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/transparent 


0 


S403 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 124 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S404 


55.15.0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 125 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S405 


55.15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 126 


55,15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S406 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 127 


55,15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S407 


55,15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 128 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S408 


55.15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S 129 


55.15.0622 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/red 


0 


S409 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 130 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S410 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 131 


55,15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S411 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 132 


55,15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


6 


S412 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S 133 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S413 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


S201 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/transparent 


0 


S414 


55.15.0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S202 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S415 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, red/transparent 


0 


S203 


55.15.0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S416 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S204 


55,15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S417 


55.15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S205 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S418 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S206 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S419 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S207 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S420 


55.15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S208 


55.15.0604 


1 pee 


1'a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S421 


55.15.0644 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


S209 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S422 


55.15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S210 


55.15,0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S423 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S211 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S424 


55,15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S212 


55’l5,0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S425 


55.15,0604 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


S213 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S426 


55.15,0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S214 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/transparent 


0 


S427 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S215 


55.15.0602 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S428 


55.15.0622 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, red/red 


0 


S216 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S429 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S217 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparemt 


0 


S430 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


0 


S218 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparemt 


0 


S431 


55.15.0644 


1 pee 


1‘a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


S219 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparemt 


0 


S433 


55,15.0705 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, grn/transparent 


0 


S220 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S437 


55.15.0704 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/transparent 


0 


S221 


55.15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 
















0 


S 222 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


XDLZ 10 


53.03.0187 


20 pcs 


14p 


DIL0.3", I6t. H=6 


0 


S223 


55.15.0604 


1 pee 


1‘a 


Switch 5mm, yel/transparent 


— 






— 


— End O'f List 






0 


S224 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


r 












0 


S225 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 
















0 


S226 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 
















0 


S227 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 
















0 


S228 


55.15.0622 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/red 
















0 


S229 


55,15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparemt 
















0 


S230 


55.15.0605 


1 pee 


1‘a 


Switch 5mm, grn/transparent 
















0 


S231 


55.15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 
















0 


S233 


55.15.0705 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, grn/transparent 
















0 


S237 


55,15.0704 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/transparent 
















0 


S 301 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/transparent 
















0 


S302 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 
















0 


S303 


55,15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 
















0 


S304 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 
















0 


S 305 


55,15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 
















0 


S306 


55,15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 
















0 


S307 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 
















0 


S 308 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transpareint 
















0 


S 309 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/transparent 
















0 


S310 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 

















SECTION 3 





D950 Mixing Console 



Cannel Controller Board 1.950.762.20 




SECTION 3 



STUDER 






5TIJOER 



D950 Mixing Console 



Cannel Controller Board 1 .950.762.20 



P7 und PIO auf Loetselte montiert 




Zugshoeriga Uhter lagan: 

PL. BV640, BV695 


Ere i niassta 1 eranz : 


Uassstob; 

1.3:1 


g| 

If 


03.08.2000 


PZ 


ML 


HI 


© 


Date 

Datum 


Ggz. 


Ched<ed 




index 


Substitute for: | 

Ersatz fiuer: * | 


sX: 1 / 1 


STUDER 

REGENSDORF 


If CHANNEL CONTROLLER BOARD, ESE 


z 


11 1.950.762.20 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 



BTODER 



Cannel Controller Board 1.950.762.20 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 




0 C 1 69.60.3337 1 pee 

0 C 2 59.60.3337 1 pee 

0 C 3 59.60.3337 1 pee 

0 C 4 59.60.3337 1 pee 

0 C 5 59.60.3337 1 pee 

0 C 6 59.60.3337 1 pee 

0 C 7 59.60.3337 1 pee 

0 C 8 59.68.0065 1 pee 

0 C 9 59.68.0025 1 pee 

0 C 10 59.68.0025 1 pee 

0 C 11 59.60.3337 1 pee 

0 C 12 59.63.0129 1 pee 

0 C 13 59.60.3441 1 pee 

0 C 14 59.60.2373 1 pee 

0 C 15 59.60.3337 1 pee 

0 C 16 59.60.2229 1 pee 

0 C 17 59.68.0117 1 pee 

0 C 18 59.68.0075 1 pee 

0 C 19 59.60.2229 1 pee 

0 C20 59.68.0117 1 pee 

0 C 21 59.60.2257 1 pee 

0 C 22 59.60.3337 1 pee 

0 C 23 59.68.0075 1 pee 

0 C 24 59.60.3337 1 pee 

0 C 25 59.68.0065 1 pee 

0 C 26 59.60.3441 1 pee 

0 C 27 59.60.3337 1 pee 

0 C 28 59.60.3333 1 pee 

0 C 29 59.68.0107 1 pee 

0 C 30 59.60.3337 1 pee 

0 C 31 59.60.2249 1 pee 

0 C 32 59.60.3337 1 pee 

0 C 33 59.60.3337 1 pee 

0 C 34 59.60.3337 1 pee 

0 C 35 59.60.3337 1 pee 

0 C 36 59.60.3337 1 pee 

0 C 37 59.60.2249 1 pee 

0 C 38 59.60.3337 1 pee 

0 C 39 59.60.2249 1 pee 

0 C 40 59.60.2373 1 pee 

0 C 41 59.60.3337 1 pee 

0 C 42 59.60.3337 1 pee 

0 C 43 59.60.3337 1 pee 

0 C 44 59.60.3337 1 pee 

0 C 45 59.60.3337 1 pee 

0 C 46 59.60.3337 1 pee 

0 C 47 59.60.3337 1 pee 

0 C 48 59.60.3337 1 pee 

0 C 49 59.60.3337 1 pee 

0 C 50 59.60.3337 1 pee 

0 C 51 59.60.3337 1 pee 

0 C 52 59.60.3337 1 pee 

0 C 53 59.60.2249 1 pee 

0 C 54 59.60.3337 1 pee 

0 C 55 59.60.2249 1 pee 

0 C 56 59.60.3337 1 pee 

0 C 57 59.60.3337 1 pee 

0 C 58 59.60.3337 1 pee 

0 C 59 59.60.3337 1 pee 

0 C 60 59.60.2373 1 pee 

0 C 61 59.60.2249 1 pee 

0 C 62 59.68.0075 1 pee 

0 C 63 59.60.2249 1 pee 

0 C 64 59.60.2373 1 pee 

0 C 65 59.60.2373 1 pee 

0 C 66 59.60.2373 1 pee 

0 C 67 59.60.3337 1 pee 

0 C 68 59.60.3337 1 pee 

0 C 69 59.60.3337 1 pee 

0 C 70 59.60.2235 1 pee 

0 C 71 59.60.2235 1 pee 

0 C 72 59.68.0075 1 pee 

0 C73 59.68.0117 1 pee 

0 C74 59.68.0117 1 pee 

0 C75 59.68.0117 1 pee 

0 C 76 59.60.3337 1 pee 

0 C 77 59.60.3337 1 pee 

0 C 78 59.60.3337 1 pee 

0 C 79 59.68.0065 1 pee 

0 C 80 59.68.0065 1 pee 

0 C 81 59,68.0065 1 pee 

0 C 82 59.60.3441 1 pee 



lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOu EL 16V, 4.0*5.7 

22u EL 6V, 4.0*5.7 

22u EL 6V, 4.0*S.7 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

220n PEN 50V, 5%, 1812 

220n CER 50V, 10%, X7R, 1206 

InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

15p CER 50V, 5%, COG, 0603 

220u EL 35V, 10*10.7 

470u EL 16V, 10*10.7 

15p CER 50V, 5%, COG. 0603 

220u EL 35V, 10*10,7 

220p CER 50V, 5%, COG, 0603 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

470u EL 16V, 10*10,7 

lOOn CER 50V, 10%. X7R, 0805 

lOu EL 16V, 4.0*5.7 

220n CER 50V, 10%, X7R, 1206 

100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

47n CER 50V, 10%. X7R, 0805 

4u7 EL 3SV, 4.0*5, 7 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

loop CER 50V, 5%, COG, 0603 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

loop CER 50V, 5%, COG. 0603 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

lOOn CER SOV. 10%. X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

loop CER SOV. 5%, COG, 0603 

lOOn CER SOV. 10%, X7R, 0805 

loop CER SOV. 5%, COG, 0603 

lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

InO CER SOV. 5%, COG, 0805 

loop CER SOV, 5%. COG, 0603 

470u EL 16V, 10*10.7 

loop CER SOV, 5%, COG, 0603 

InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

1n0 CER SOV, 5%, COG, 0805 

InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

27p CER SOV. 5%, COG, 0603 

27p CER SOV, 5%, COG, 0603 

470u EL 16V, 10*10.7 

220u EL 35V, 10*10.7 

220u EL 35V, 10*10.7 

220u EL 35V, 10*10.7 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

lOOn CER SOV. 10%, X7R, 0805 

lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

lOu EL 16V, 4,0*5.7 

lOu EL 16V, 4.0*5.7 

lOu EL 16V, 4.0*5. 7 

220n CER SOV, 10%, X7R, 1206 



SECTION 3 



Idx Pos. Part No, Qty. Type/Val. Description 

0 D 25 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 26 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 27 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 28 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 29 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 30 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 31 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 32 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 33 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 34 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D35 50.04.0519 1 pee 1N5822 3A. SchottKy 

0 D 36 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D37 50.04.0519 1 pee 1N5822 3A, Schottky 

0 D 38 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 39 50.04.0519 1 pee 1N5822 3A, Sehottky 

0 D 40 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 41 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 42 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 43 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 44 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 45 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 46 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 47 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 48 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 49 50.60.8001 1 pee 4448 . 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 50 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 51 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 52 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 53 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 54 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 55 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 56 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 57 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 58 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 59 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 60 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D61 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D62 50,60.8101 1 pee BAS85 200mA SOV Schottky SOD 80 

0 D 63 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 64 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 65 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 66 50.60,8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D67 50.60,8101 1 pee BAS85 200mA SOV Schottky SOD 80 

0 D 68 50.60.8101 1 pee BAS85 200mA 30V Schottky SOD 80 

0 D 69 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 70 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 71 50.60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 72 50,60.8001 1 pee 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 DL 1 50.60.9401 1 pee red SMD LED superred 

0 DL 2 50.60.9401 1 pee red SMD LED superred 

0 DL 3 50.60.9401 1 pee red SMD LED superred 

0 DL 4 50.60.9402 1 pee yel SMD LED yellow 

0 DL 5 50.60.9402 1 pee yel SMD LED yellow 

0 1C 1 50,62.1014 1 pee 74HC 14 Hex Schmitt trigger inverter 

0 1C 2 50,16.0703 1 pee 82C79 TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 

0 ICS 50.16,0703 1 pee 82C79 TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 

0 1C 4 50.63.2001 1 pee 7705B Reset Generator 

0 1C 5 50.16.0703 1 pee 82C79 TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 

0 1C 6 50.16,0703 1 pee 82C79 TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 

0 1C 7 50.10.0106 1 pee TL431 Shunt regulator 

0 ICS 50.62.1244 1 pee 74HC244 Octal buffer line driver/recei 

0 1C 9 50.10.0106 1 pee TL431 Shunt regulator 

0 1C 10 50.62.1595 1 pee 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 11 50,10,0127 1 pee 4973V3.3 Switching Reg 3,3V 3.5A 

0 !C 12 50.62.1595 1 pee 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 13 50.62.1595 1 pee 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 14 50.62,1574 1 pee 74HC574 Octal D-FF 

0 1C 15 1.940.910.20 1 pee SW940752 ROTAFiY-PIC ,A 

(S0160301) 

0 IC 16 50.62.1595 1 pee 74HC595 8bit shift/output register 

0 IC 17 1.950.951.20 1 pee SW762 high (IC1 7 50.63.1303) 

0 IC 18 1.950.952.20 1 pee SW762 low (IC18 50.63.1303) 

0 IC 19 50.61.0201 1 pee TLQ62 Dual FET Op-Amp 

0 IC20 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC21 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC22 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 iC 23 50.62.1074 1 pee 74HC 74 Dual D-type FF, preset clear 

0 IC 24 50.62.1595 1 pee 74HCS95 8bit shift/output register 

0 IC 25 50,61.9001 1 pee LM393 Dual voltage comp. SO 8 

0 IC26 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC27 50.62.1574 1 pee 74HC574 Octal D-FF 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 IC28 50,63.1504 1 pee 551001 SRAM 128K*8, 100ns 

0 1C 29 50.63.1504 1 pee 551001 SFIAM 128K*8, 100ns 

0 IC30 50,62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC 31 50,62.1151 1 pee 74HC151 8 channiei multiplexer 

0 IC 32 50.62.1904 1 pee 74HCU04 Hex inverter unbuffered 

0 IC 33 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC34 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC35 50.62.1032 1 pee 74HC 32 Quad 2i:nput OR 

0 IC 36 50.62.0463 1 pee DS34C86 4*RS 422 Line Receiver 

0 IC37 50.61.9001 1 pee LM393 Dual voltage comp. SO 8 

0 IC38 50.62.1086 1 pee 74HC 86 Quad 2input EXOR 

0 IC 39 50.61.0207 1 pee LF353 Dual Op-Amp JFET SO 8 

0 IC 40 50.61.9001 1 pee LM393 Dual voltage comp. SO 8 

0 IC41 1.950.950.20 SW771 HDLC (50,63.3000) 

0 IC42 50.63.0100 1 pee MC68302 MPU 16bit 

0 IC43 50.62.1014 1 pee 74HC 14 Hex Schmitt trigger inverter . 

0 IC44 50.17,1148 1 pee 74HC148 IC ... 74 HC 148 ., ,A 

0 IC45 50.61.0201 1 pee TL062 Dual FET Op-Amp 

0 IC46 50.62.1163 1 pee 74HC163 Synchr preset 4bit counter bin 

0 IC 47 50,62.1951 1 pee 74HC4051 8ch analog mux/demux 

0 1C 48 50,62.1951 1 pee 74HC4051 8ch analog mux/demux 

0 IC49 50.10.0127 1 pee 4973V3.3 Switching Reg 3.3V 3.5A 

0 IC50 50.10.0127 1 pee 4973V3.3 Switching Reg 3.3V 3.5A 

0 IC 51 50.10.0127 1 pee 4973V3.3 Switching Reg 3.3V 3. 5A 

0 IC 52 50.62.1597 1 pee 74HC597 8bit latch/shift register 

0 IC 53 50.62.1597 1 pee 74HC597 8bit lato-h/shift register 

0 IC54 50.62.1597 1 pee 74HC597 8bit latch/shift register 

0 IC55 50.62.1597 1 pee 74HC597 8bit latch/shift register 

0 IC56 50.62.3139 1 pee 74HCT139 Dual 2 to 4 line decoder 

0 1C57 50.62.3139 1 pee 74HCT139 Dual 2 to 4 line decoder 

0 IC58 50.62.1032 1 pee 74HC 32 Quad2inputOR 

0 IC59 50.16.0703 1 pee 82C79 TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 

0 IC 60 50.16.0703 1 pee 82C79 TMP 82 C 79 P-2 (C-MOS) 

0 IC 61 50.62.1014 1 pee 74HC14 Hex Schmitt trigger inverter 

0 IC62 50.62.1574 1 pee 74HC574 Octal D-FF 

0 IC63 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC 64 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 IC65 50.19.0113 1 pee MAX526D D/A Converter 12bit 

0 1C 66 50.10.0109 1 pee LM337L Series regulator 100mA .. .-37V 

0 1C 67 50.62.1154 1 pee 74HC154 1-of-16 deooder/demux 

0 IC 68 50.62.1154 1 pee 74HC154 1-of-1 6 deooder/demux 

0 1C 69 50.62.1244 1 pee 74HC244 Octal buffer line driver/recei 

0 IC 70 50,10.0106 1 pee TL431 Shunt regulator 

0 IC 71 50.61,0207 1 pee LF353 Dual Op-Amp JFET SO 8 

0 IC 72 50,19.0204 1 pee ADS7832 A/D Converter 12bit 4ch mux 

0 LI 62.03.0035 1 pee ISOuH 3A Toroid Chocke 

0 L2 62,03.0035 1 pee 180uH 3A Toroid Chocke 

0 L3 62.03.0025 1 pee 250uH 2A Toroid Chocke 

0 L4 62,03.0025 1 pee 250uH 2A Toroid Chocke 

0 L5 62.03.0015 1 pee 72uH 2A Toroid Chocke 

1 MP 1 1.950.762.13 1 pee CHANNEL CONTROLLER PCB 

0 MP2 43.01.0108 1 pee Label ESE-WARNSCHILD 

0 MP3 1,950.762.10 1 pee NR. ETIKETTE 5 * 20 

0 PI 54.14.4126 1 pee 26p 1/20" Au, gerade 

0 P2 54.14.4126 1 pee 26p 1/20" Au, gerade 

0 P 3 54.14.4126 1 pee 26p 1/20” Au, gerade 

0 P4 54.14.4126 1 pee 26p 1/20" Au, gerade 

0 P5 54.11.0136 1 pee 2*3p Pin 0.63*0.63, RM2.54 

0 P6 54.14.2102 1 pee 16p P STECKER 16 P,AU,VR, GERADE 

0 P7 54,25.0004 1 pee 4p Buchse, 16A, vertikal, PCB 

0 P 8 54,14.4126 1 pee 26p 1/20" Au. gerade 

0 P9 not used 1 pee lOp 1/20" Au, gerade, ohne Verrleg 

0 P 10 54.14.2103 1 pee 20p P STECKER 20 P,AU,VR,GERADE 

0 P 11 54.11.0136 1 pee 2*3p Pin 0.63*0.63, RM2.54 

0 P 12 54.16.0540 1 pee 40p 1/40" PCB-con male, Au 

0 P 13 54.16.0540 1 pee 40p 1/40" PCB-con male, Au 

0 P 14 54.14.2105 1 pee 34p P STECKER 34 P,AU,VR, GERADE 

0 PIS 54.14,2101 1 pee lOp P STECKER 10 P,AU,VR,GERADE 

0 Q 1 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOJ 23 

0 Q2 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q3 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 4SV 800mA SOT 23 

0 Q4 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 4SV 800mA SOT 23 

0 Q 5 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q6 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q7 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q8 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q9 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 10 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 11 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 12 50.60.0050 1 pee BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 





STUOER 



D950 Mixing Console 



Cannel Controller Board 1.950.762.20 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/V'al. Description 



0 Q 13 
0 Q 14 
0 Q 15 
0 Q 16 
0 Q 17 
0 Q 18 
0 Q 19 
0 Q 20 
0 Q21 

0 Q22 

0 Q 23 
0 Q24 

0 Q25 

0 Q26 

0 Q27 

0 Q28 

0 Q29 

0 Q30 

0 Q31 

0 Q32 

0 Q33 

0 Q 34 
0 Q35 

0 Q 36 
0 Q 37 
0 Q 38 
0 Q 39 
0 Q40 

0 Q41 

0 Q 42 
0 Q43 

0 Q44 

0 Q45 

0 Q46 

0 Q47 

0 Q48 

0 Q49 

0 Q50 

0 Q 51 
0 Q52 

0 Q 53 
0 Q 54 
0 Q55 

0 Q 56 
0 Q57 

0 Q 58 
0 Q 59 
0 Q60 

0 Q 61 
0 Q62 

0 Q 63 
0 Q64 

0 Q65 

0 Q66 

0 Q67 

0 Q68 

0 Q69 

0 Q 70 
0 Q 71 
0 Q 72 
0 Q73 

0 Q 74 
0 Q 75 
0 Q76 

0 Q 77 
0 Q78 

0 Q 79 
0 Q 80 
0 Q81 

0 Q 82 
0 Q83 

0 Q84 



50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.00.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.7001 1 pee 

50.60.7001 1 pee 

50.60.0002 1 pee 
50.60.1002 1 pee 
50.03.1505 1 pee 
50.03.1554 1 pee 
50.60.0002 1 pee 
50.60.0002 1 pee 
50.60.0002 1 pee 
50.60.0002 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 
50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.0050 1 pee 
50.60,0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.0050 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 

50.60.1101 1 pee 



BC8 17-25 

BC817-25 

BC8 17-25 

BC817-25 

BC8 17-25 

BC817-25 

BC817-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC817-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC817-25 

BC817-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BT138B 

BT13SB 

BC850C 

BC860C 

VN0808L 

VP0808L 

BC850C 

BC850C 

BC850C 

BC850C 

BC817-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

FMMT717 

FMWIT717 

FMMT717 

BC817-25 

BC817-25 

BC817-25 

BC817-25 

FMWIT717 

FMWIT717 

FMWIT717 

FMMT717 

FMWIT717 

FMMT717 

FMMT717 

FMMT717 

BC8 17-25 

BC817-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

FMMT717 

FW1MT717 

FMMT717 

FMMT717 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

BC8 17-25 

FMMT71 7 

FMIVIT717 

FIWMT717 

FMMT717 

FMMT717 

FMWIT717 

FWIIVIT717 

FMMT717 

FMMT717 

FMMT717 

FMMT717 



NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
Triac 8A, 600V, SOT 404 
Triac 8A, 600V, SOT 404 
NPN 45V 100mA SOT 23 
PNP 45V 100mA SOT 23 
N-VMOS-FET 80V, 0.35A 
P-VMOS-FET 60V, 0.33A 
NPN 45V 100mA SOT 23 
NPN 45V 100mA SOT 23 
NPN 45V 100mA SOT 23 
NPN 45V 100mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V SOOmA SOT 23 
PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V SOOmA SOT 23 
NPN 45V 800mA SOT 23 
NPN 45V SOOmA SOT 23 
PNP 12V 1.SA SOT 23 
PNP 12V 1 .5A SOT 23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5A SOT 23 

PNP 12V 1.5ASOT23 

PNP 12V 1.6A SOT 23 



0 R 1 57.60.1100 1 pee 

0 R2 57.60.1471 1 pee 

0 R3 57.60.1471 1 pee 

0 R4 57.60,1471 1 pee 

0 R5 57.60.1471 1 pee 

0 R6 57,69.1097 1 pee 

0 R7 57,60.1332 1 pee 

0 R 8 57.60.1471 1 pee 

0 R9 57,60.1471 1 pee 

0 RIO 57.60,1471 1 pee 



10R IMF. 1%, 0204, E24 

470R IMF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R IMF, 1%. 0204, E24 

470R IMF, 1%, 0204, E24 

10k OF 5% 0603 

3k3 WIF, 1%, 0204, E24 

470R IMF, 1%, 0204, E24 

470R IMF. 1%, 0204, E24 

470R IMF, 1%, 0204, E24 



0 R 11 57.60.1471 1 pee 

0 R 12 57.60,1471 1 pee 

0 R 13 57.60.1471 1 pee 

0 R14 57.60.1471 1 pee 

0 R 15 57.60.1471 1 pee 

0 R16 57,60.1471 1 pee 

0 R 17 57.60.1471 1 pee 

0 R 18 57.60.1471 1 pee 

0 R 19 57.60.1471 1 pee 

0 R20 57.60.1471 1 pee 

0 R21 57.60.1471 1 pee 

0 R22 57.60.1471 1 pee 

0 R23 57.60.1471 1 pee 

0 R24 57.60.1471 1 pee 

0 R25 57.60.1471 1 pee 

0 R26 57.60,1471 1 pee 

0 R27 57.60.1471 1 pee 

0 R28 57.60,1471 1 pee 

0 R29 57,60.1471 1 pee 

0 R30 57.60.1471 1 pee 

0 R31 57.60.1471 1 pee 

0 R 32 57.60.1471 1 pee 

0 R33 57,60.1471 1 pee 

0 R34 57.60.1471 1 pee 

0 R35 57.60.1471 1 pee 

0 R 36 57.60.1102 1 pee 

0 R37 57.60.1153 1 pee 

0 R 38 57.60.1203 1 pee 

0 R39 57.60.1102 1 pee 

0 R40 57,69.1073 1 pee 

0 R41 57.69.1073 1 pee 

0 R42 57.69.1073 1 pee 

0 R43 57.69.1073 1 pee 

0 R44 57,69.1073 1 pee 

0 R45 57.69.1097 1 pee 

0 R46 57.69.1097 1 pee 

0 R47 57.69.1097 1 pee 

0 R48 57.60.1683 1 pee 

0 R49 57.60.1203 1 pee 

0 R50 57.60.1123 1 pee 

0 R51 57.60,1102 1 pee 

0 R52 57.60.1102 1 pee 

0 R53 57.60,1101 1 pee 

0 R 54 57.60.1182 1 pee 

0 R55 57.60.1103 1 pee 

0 R 56 57.60.1152 1 pee 

0 R57 57,60.1683 1 pee 

0 R58 57.60.1242 1 pee 

0 R59 57.60.1331 1 pee 

0 R60 57.69,1097 1 pee 

0 R61 57.60.1683 1 pee 

0 R62 57.92.7011 1 pee 

0 R63 57.60.1683 1 pee 

0 R64 57.69.1097 1 pee 

0 R65 57.60.1475 1 pee 

0 R66 57.69.1097 1 pee 

1 R67 57.60.1106 1 pee 

0 R 68 57.60.1472 1 pee 

0 R69 57.60,1472 1 pee 

0 R70 57.60.1475 1 pee 

0 R71 57.69.1097 1 pee 

0 R72 57.60.1683 1 pee 

0 R 73 57.60.1104 1 pee 

0 R74 57.60.1106 1 pee 

0 R75 57.60.1103 1 pee 

0 R76 57,60,1105 1 pee 

0 R77 57.69.1097 1 pee 

0 R78 57.69.1097 1 pee 

0 R79 57.69.1097 1 pee 

0 R80 57.69.1097 1 pee 

0 R 81 57.69.1097 1 pee 

0 R82 57,69.1097 1 pee 

0 R 83 57.60,1683 1 pee 

0 R 84 57.60.1223 1 pee 

0 R 85 57.60.1103 1 pee 

0 R 86 57.60.1203 1 pee 

0 R 87 57.69.1097 1 pee 

0 R 88 57.69.1097 1 pee 

0 R89 57.60.1333 1 pee 

0 R90 57.60.1472 1 pee 

0 R 91 57.69.1097 1 pee 

0 R92 57.60.1472 1 pee 



470R IMF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%. 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF. 1%, 0204, E24 

470R MF. 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%. 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%. 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

470R MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

15k MF, 1%, 0204, E24 

20k MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF. 1%, 0204, E24 

IkO CF 5% 0603 

IkO CF 5% 0603 

IkO CF 5% 0603 

IkO CF 5% 0603 

IkO CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

68k MF, 1%, 0204, E24 

20k MF, 1%, 0204, E24 

12k MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%. 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

100R MF, 1%, 0204, E24 

1k8 MF, 1%, 0204, E24 

10k MF, 1%, 0204, E24 

1k5 MF, 1%, 0204, E24 

68k MF, 1%, 0204, E24 

2k4 MF, 1%, 0204, E24 

330R MF, 1%, 0204, E24 

10k CF 5% 0603 

68k MF, 1%, 0204, E24 

0.2A PTC 60V 

68k MF, 1%, 0204, E24 

10k CF 5% 0603 

4M7 MF, 1%, 0204, E24 

10k CF 5% 0603 

10M MF, 1%, 0204, E24 

4k7 MF, 1%, 0204, E24 

4k7 MF, 1%, 0204, E24 

4M7 MF, 1%, 0204, E24 

10k CF 5% 0603 

68k MF, 1%. 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

10M MF. 1 %. 0204, E24 

10k MF, 1%, 0204, E24 

1M MF, 1%, 0204, E24 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

68k MF, 1%, 0204, E24 

22k MF, 1%, 0204, E24 

10k MF, 1%, 0204, E24 

20k MF, 1%, 0204, E24 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

33k MF, 1%, 0204, E24 

4k7 MF, 1%, 0204, E24 

10k CF 5% 0603 

4k7 MF, 1%, 0204, E24 



0 R93 

0 R94 

0 R95 

0 R96 

0 R97 

0 R 98 
0 R99 

0 R100 

0 R 101 
0 R 102 
0 R 103 
0 R 104 
0 R 105 
0 R 106 
0 R107 

0 R 108 
0 R 109 
0 R110 

0 R 111 
0 R 112 
0 R 113 
0 R 114 
0 R 115 
0 R116 

0 R117 

0 R118 

0 R119 

0 R120 

0 R121 

0 R122 

0 R123 

0 R124 

0 R125 

0 R126 

0 R127 

0 R128 

0 R129 

0 R 130 
0 R131 

0 R132 

0 R133 

0 R 134 
0 R135 

0 R136 

0 R137 

0 R 138 
0 R139 

0 R140 

0 R141 

0 R142 

0 R143 

0 R144 

0 R145 

0 R146 

0 R147 

0 R148 

0 R149 

0 R150 

0 R151 

0 R152 

0 R153 

0 R154 

0 R155 

0 R156 

0 R157 

0 R 158 
0 R159 

0 R160 

0 R 161 
0 R162 

0 R163 

0 R164 

0 R165 

0 R 166 
0 R167 

0 R168 

0 R169 

0 R170 

0 R171 

0 R 172 
0 R 173 
0 R 174 



57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57,60.1334 1 pee 
57.69.1073 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.60.1222 1 pee 
57.60.1103 1 pee 

57.60.1103 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.60.1105 1 pee 
57.60.1105 1 pee 

57.60.1104 1 pee 
57.60.1104 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.60.1102 1 pee 
57.60.1102 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 

57.60.1332 1 pee 
57.60.1564 1 pee 
57.60.1104 1 pee 

57.60.1104 1 pee 

57.60.1564 1 pee 

57.60.1332 1 pee 
57.69.1097 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.60.1105 1 pee 

57.60.1153 1 pee 

57.60.1153 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 

57.60.1105 1 pee 

57.60.1153 1 pee 
57.60.1153 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.60.1152 1 pee 
57.60.1152 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.60.1683 1 pee 

57.60.1102 1 pee 
57-60.1102 1 pee 
57.60.1683 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.60.1152 1 pee 

57.60.1152 1 pee 

57.60.1564 1 pee 

57.60.1564 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 

57.60.1102 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.60.1105 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.60.1102 1 pee 

57.60.1102 1 pee 

57.60.1102 1 pee 

57.69.1097 1 pee 

57.60.1000 1 pee 

57.60.1000 1 pee 

57.60.1000 1 pee 

57.60.1000 1 pee 

57.69.1097 1 pee 
57.60.1102 1 pee 



10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

330k 

IkO 

10k 

10k 

10k 

2k2 

10k 

10k 

10k 

1M 

1M 

100k 

100k 

10k 

IkO 

IkO 

10k 

10k 

3k3 

560k 

100k 

100k 

560k 

3k3 

10k 

10k 

10k 

1M 

15k 

15k 

10k 

10k 

1M 

15k 

15k 

10k 

10k 

IkS 

1k5 

10k 

68k 

IkO 

IkO 

68k 

10k 

1k5 

1k5 

560k 

560k 

10k 

10k 

IkO 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

10k 

1M 

10k 

IkO 

IkO 

IkO 

10k 

ORO 

ORO 

ORO 

ORO 

10k 

IkO 



CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
IMF, 1%, 0204, E24 
IMF, 1%, 0204, E24 
IMF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
IMF, 1%, 0204, E24 
IMF, 1%. 0204, E24 
IMF, 1%, 0204, E24 
IMF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
IMF, 1%, 0204, E24 
IMF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
PMF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF. 0204 
MF, 0204 
CF 5% 0603 



0 R175 

0 R 176 

0 R177 

0 R178 

0 R 179 

0 R 180 

0 R 181 

0 R 182 

0 R 183 

0 R 184 

0 R 185 

0 R 186 

0 R 187 

0 R 188 

0 R 189 

0 R190 

0 R 191 

0 R 192 

0 R193 

0 R194 

0 R 195 

0 R 196 

0 R197 

0 R 198 

0 R199 

0 R200 

0 R201 

0 R202 

0 R203 

0 R204 

0 R205 

0 R206 

0 R207 

0 R208 

0 R209 

0 R210 

0 R211 

0 R212 

0 R213 

0 R214 

0 R215 

0 R216 

0 R217 

0 R218 

0 R219 

0 R220 

0 R221 

0 R222 

0 R223 

0 R224 

0 R225 

0 R226 

0 R227 

0 R228 

0 R229 

0 R230 

0 R231 

0 R232 

0 R233 

0 R234 

0 R235 

0 R236 

0 R237 

0 R238 

0 R239 

0 R240 

0 R241 

0 R242 

0 R243 

0 R244 

0 R245 

0 R246 

0 R247 

0 R248 

0 R249 

0 R250 

0 R251 

0 R252 

0 R253 

0 R254 

0 R255 

0 R256 



57.60.1-102 1 pee 
57.60.1-102 1 pee 
57.60.1-102 1 pee 
57.60.1000 1 pee 
57.60.1000 1 pee 
57.60.1000 1 pee 
57.60.1000 1 pee 
57.60.1152 1 pee 

57.60.1333 1 pee 

57.60.1152 1 pee 
57.60.1333 1 pee 
57.60.1683 1 pee 
57.60.1683 1 pee 
57.60.1(383 1 pee 
57.60.1472 1 pee 
57.60.1472 1 pee 
57.60.1472 1 pee 
57.60.1242 1 pee 
57J0.1103 1 pee 
57.60.1103 1 pee 
57.60.1103 1 pee 
57.60.1683 1 pee 
57.60.1683 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.69.1097 1 pee 
57.60.1102 1 pee 
57.60.1102 1 pee 
57.60.1102 1 pee 
57.60.1000 1 pee 
57.60.1000 1 pee 

57.60.1102 1 pee 

57.60.1000 1 pee 

57.80.1000 1 pee 

57.60.1102 1 pee 

57.60.1102 1 pee 
57.60.1102 1 pee 
57.60.1102 1 pee 

57.60.1000 1 pee 

57.60.1000 1 pee 
57.60.1000 1 pee 
57.60.1000 1 pee 
57.60.18121 1 pee 

57.60.1271 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1471 1 pee 
57.60.1471 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1471 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 
57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 
57.60. i:!21 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1221 1 pee 

57.60.1000 1 pee 



IkO 

IkO 

IkO 

ORO 

ORO 

ORO 

ORO 

1k5 

33k 

1k5 

33k 

68k 

68k 

68k 

4k7 

4k7 

4k7 

2k4 

10k 

10k 

10k 

68k 

68k 

10k 

10k 

10k 

10k 

IkO 

IkO 

IkO 

ORO 

ORO 

IkO 



IkO 

IkO 

IkO 

1k0 

ORO 

ORO 

ORO 

ORO 

820R 

270R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

22QR 

470R 

220R 

220R 

470R 

470R 

470R 

470R 

470R 

470R 

470R 

470R 

470R 

220R 

220R 

220R 

220 R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

220R 

ORO 



MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204. E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204. E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 



SECTION 3 





D950 Mixing Console 



STUOER 



Cannel Controller Board 1.950.762.20 



Idx Pos. 


Part No. 


Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 R257 


57.69.1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R258 


57.69,1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R259 


57.60.1101 


1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R260 


57.60.1103 


1 pee 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R261 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF. 1%, 0204, E24 


0 R262 


57.60.1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R263 


57.60,1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R264 


57,60.1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R265 


57.60.1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R266 


57.60.1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R267 


57.60.1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 R268 


57.60,1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R269 


57.60.1471 


1 pee 


470R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R270 


57.69.1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R271 


57.60.1101 


1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R272 


57.69,1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R273 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R274 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R275 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R276 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R277 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R278 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R279 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R280 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R281 


57.69.1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R282 


57.69.1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R283 


57.60.1101 


1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R284 


57.69.1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R285 


57.69.1097 


1 pee 


10k 


CF 5% 0603 


0 R286 


57.60.1101 


1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R287 


57.60.1101 


1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R288 


57.60.1103 


1 pee 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R289 


57.60,1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R290 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R291 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R292 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R293 


57.60.11,00 


1 pee 


1QR 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R294 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R295 


57.60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R296 


57,60.1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R297 


57.60.1103 


1 pee 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R298 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R299 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R300 


57.60,1102 


1 pee 


IKO 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R301 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R302 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R303 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R304 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


1 R305 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R306 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R307 


57.60,1100 


1 pee 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 S 1 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S2 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S3 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S4 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S5 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S6 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S7 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S8 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 9 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 10 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 11 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 12 


55,12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 13 


55,12,1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 14 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 15 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 16 


55.12.1316 


1 pee 


N=40 


Drehgeber magnetiseh 


0 S 17 


55.60.0201 


1 pee 


1*S 


SMD Tactswitch 


0 S 18 


55,12.1108 


1 pee 


8p 


DiL-Switch piano 


0 XIC15 


53.03.0173 




28p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 XIC 17 


53,03.2232 




32p 


PLCC-Socket 


0 XIC 18 


53.03.2232 




32p 


PLCC-Socket 


0 XIC 41 


53,03.2220 




20p 


PUCC-Socket 


0 Y1 


89.60.1005 


1 pee 


16.000MHz 


SMD Quartz 


0 Y2 


89.60.1005 


1 pee 


16.000MHz 


SMD Quartz 








End of List 
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SECTION 4 





D950 Mixing Console 



STUOER 




TB Mic / Display CTL Board 1 .950.655.00 



Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


P 17 


54,11.0125 


1p 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R53 


57.60.1330 


33R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P18 


54.11.0125 


Ip 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R 54 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 19 


54.11.0125 


Ip 


P STIFT.WiNKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R55 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P20 


54.11,0125 


1p 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK, 


0 


R56 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P21 


54.11.0125 


Ip 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R57 


57.60.1103 


10K 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


P22 


54.11.0125 


1p 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R 58 


57.60.1105 


1M 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


P23 


54.11,0125 


1P 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R59 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P24 


54.11.0125 


1P 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R60 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P25 


54.11.0125 


1p 


P STIFT.WINKEL 1 P1N=1 STK. 


0 


R61 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P26 


54.11.0125 


1P 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK, 


0 


R62 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P27 


54.11.0125 


Ip 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R63 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P28 


54,11.0125 


1P 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R04 


57.60,1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P29 


54.11.0125 


1P 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R65 


57.60.1332 


3K3 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P30 


54.11.0125 


1p 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R66 


57.60,1332 


3K3 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P31 


54.01.0020 


1p 


Pin 0,63*0.63 


0 


RS7 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%,0204, E24 


0 


P32 


54.01.0020 


1p 


Pin 0,63*0.63 


0 


R68 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 33 


not used 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R69 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 34 


not used 


1P 


Pin 0,63*0.63 


0 


R70 


57,60,1683 


68K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P35 


not used 


1p 


Pin 0.63*0,63 


0 


R71 


57,60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


P36 


not used 


1P 


Pin 0,63*0.63 


0 


R72 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


P37 


not used 


1P 


Pin 0,63*0.63 


0 


R73 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P38 


not used 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 74 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P39 


54.01,0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 75 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P40 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


R76 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P41 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 77 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P42 


54.01,0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R78 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 79 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 1 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC 857 B, SOT 23 


0 


R80 


57,60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


Q2 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC 857 B. SOT 23 


0 


R 81 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q3 


50.60,1001 


BC857B 


Q BC 857 B. SOT 23 


0 


R82 


57.60,1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q4 


50.03.0350 


J-112 


J-112 


0 


R83 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q5 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B. SOT 23 


0 


R 84 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


Q6 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B. SOT 23 


0 


R 85 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R86 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 


0 


R 1 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 87 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 


0 


R2 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R88 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 


0 


R3 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R89 


57,60.1102 


1K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R4 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 90 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 


0 


R5 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R91 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 


0 


R6 


57,60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 92 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R7 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R93 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R8 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 94 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R9 


57,60,1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 10 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


RA1 


1,010.101.58 


look/lok 


POTIOOKLIN.lOK LIN 


0 


R 11 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


RA2 


58.60.0117 


5k0 


SMD 20%, 0.25W, Cermet 


0 


R 12 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 13 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 1 


55.15.0602 


1’a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 


0 


R14 


57,60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S2 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R 15 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S3 


55.15.0605 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R 16 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S4 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R17 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S5 


not used 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R 18 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S6 


not used 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R19 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S7 


55.15.0704 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 


0 


R20 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S3 


55.15.0602 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, RT/TRANS 


0 


R21 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S9 


55.15.0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R22 


57.60.1103 


10K 


MF. 1%. 0204. E24 


0 


S 10 


55.15.0702 


1*a 


S TASTE 1*A, 12MM, RT/TRANS 


0 


R23 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 11 


55.15,0604 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R24 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 12 


not used 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GN/TRANS 


0 


R25 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S13 


not used 


1*a 


S TASTE 1*A, 5MM, GB/TRANS 


0 


R26 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R27 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 








- End of List — 




0 


R28 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


Comments 








0 


R29 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R30 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R31 


not used 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 32 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R33 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R34 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R35 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R36 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R37 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 38 


not used 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R39 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R40 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R41 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R42 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R43 


57,60,1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R44 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R45 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R46 


57,60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R47 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R48 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R49 


57.60,1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R50 


57.60,1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R51 


not used 


ORO 


MF, 0204 












0 


R52 


57,60.1472 


4K7 


MF, 1%, 0204, E24 
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SECTION 4 





D950 Mixing Console 



STUDER 




Bargraph VFD + Bus Board 1 .990.633.00 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


C 1 


59.60,3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q8 


50.60.0150 


FZT653 


NPN100V 2, OA SOT 223 


0 


C2 


59,60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q9 


50.60.0150 


FZT653 


NPN100V 2, OA SOT 223 


0 


C3 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 












0 


C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R5 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C5 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R8 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C6 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R7 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C7 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R8 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 8 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R9 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 9 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 10 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 12 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 11 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 13 


59.60.3325 


10n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 12 


57,60,1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 16 


59.80.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 13 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 17 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 14 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 18 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0305 


0 


R 15 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


C 19 


59.80.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 16 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C20 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 17 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C21 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R18 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 22 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 19 


57.60,1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C23 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R2D 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 24 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R21 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 25 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R22 


57.60.1680 


6BR 


MF, 1%,0204, E24 


0 


C26 


59,60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R23 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C27 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R24 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C28 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R25 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C29 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R26 


57,60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C30 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R27 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C31 


59,60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R28 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C32 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R29 


57.60.1680 


6SR 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C33 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 30 


57.60.1680 


6SR 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R31 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


DL1 


73.01.0404 




8*8 Dot matrix display 


0 


R 32 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


DL2 


73.01.0404 




8*8 Dot matrix display 


0 


R 33 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


DL3 


73.01,0404 




8*8 Dot matrix display 


0 


R34 


57.60.1880 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


DL4 


73.01,0404 




3*8 Dot matrix display 


0 


R 35 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL11 


50.04.2119 


MV57124A 


DL MV 57124 A, RT 


0 


R 36 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL12 


50.04.2118 


MV53124A 


DL MV 53124 A, GB 


0 


R37 


57.60.1680 


63R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL 13 


50.04.2146 


MV54124A 


DL MV 54124 A, GN 


0 


R38 


57.60,1080 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


t 


DL 14 


50.04.2118 


MV53124A 


DL MV 53124 A, GB 


0 


R39 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


-] 


DL21 


50,04.2119 


MV57124A 


DL MV 571 24 A, RT 


0 


R40 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL22 


50,04.2118 


MV53124A 


DL MV 531 24 A, GB 


0 


R41 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL23 


50.04.2146 


MV54124A 


DL MV 54124 A, GN 


0 


R42 


57.60,1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL 24 


50.04.2118 


MV53124A 


DL MV 531 24 A, GB 


0 


R43 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL31 


50.04.2119 


MV57124A 


DL MV 57124 A, RT 


0 


R44 


57.60.1161 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL32 


50.04.2118 


MV53124A 


DL MV 53124 A, GB 


0 


R45 


57.60.1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL33 


50.04.2146 


MV54124A 


DL MV 54124 A, GN 


0 


R46 


57,60.1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL34 


50,04.2118 


WIV53124A 


DL MV 53124 A, GB 


0 


R47 


57,60,1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL41 


50.04.2119 


MV57124A 


DL MV 57124 A, RT 


0 


R48 


57.60.1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL42 


50.04.2118 


MV53124A 


DL MV 531 24 A, GB 


0 


R49 


57.60.1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL 43 


50.04.2146 


MV54124A 


DL MV 54124 A, GN 


0 


R 50 


57.60.1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


DL44 


50.04.2118 


MV53124A 


DL MV 53124 A, GB 


0 


R51 


57.60,1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 52 


57.60.1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 1 


50.62.0008 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R53 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 2 


50.62.00QS 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R54 


57,60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


ICS 


50.62.0008 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R 55 


57,60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 4 


50.62.0008 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R56 


57.60,1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 5 


50.62.0008 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R57 


67.60,1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 6 


50.62.0008 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R58 


57,60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 7 


50.62.0008 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R 59 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


ICS 


50.62.0008 


MSC1164GS 


VF Display driver 


0 


R60 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 9 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R 61 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 10 


50.62.1595 


74HC595 


abit shift/output register 


0 


R62 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IC11 


50.62.1574 


74HC574 


Octal D-FF 


0 


R63 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IC 12 


50.62.1574 


74HC574 


Octal D-FF 


0 


R64 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 13 


50.62.1574 


74HC574 


Octal D-FF 


0 


R65 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IC14 


50.62,1574 


74HC574 


Octal D-FF 


0 


R66 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IC 15 


50.62.1273 


74HC273 


Octal D-FF with reset 


0 


R 67 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IC 16 


50.62.1138 


74HC138 


3 to 8 line decoder 


0 


R68 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R69 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


MP 1 


1.990.633.11 




BARGRAPH VFD+BUS BOARD PCB 


0 


R70 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


MP2 


1.990.633.04 




Nr. Etiketle 5 x 20 


0 


R71 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


MP 3 


43.01.0108 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R72 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


MP4 


65.99.0192 8 pcs 




Polyurethan-Klebband ws 9*0.8 




















LSnge 20mm 


0 


VFD 1 


73.01,0302 


Bargraph 


Dual Bargraph Display 












0 


VFD 2 


73.01.0302 


Bargraph 


Dual Bargraph Display 


0 


P 1 


54.14.5582 


12p 


PCB-Steoker gerade 


0 


VFD 3 


73.01.0302 


Bargraph 


Dual Bargraph Display 


0 


P2 


not used 


lOp 


PCB-Stecker gerade 


0 


VFD 4 


73,01.0302 


Bargraph 


Dual Bargraph Display 


0 


P 3 


not used 


lOp 


PCB-Stecker gerade 












0 


P4 


54.14,5580 


10p 


PCB-Steoker gerade 








End of List 




0 


P 5 


54,14.5580 


lOp 


PCB-Steoker gerade 






















Comments 








0 


Q 1 


50.60.0150 


FZT653 


NPN100V 2.0A SOT223 


22.9.99 (1) new led 








0 


Q2 


50.60.0150 


FZT653 


NPN100V 2. OA SOT 223 












0 


Q3 


50.60.0150 


FZT653 


NPN100V 2.0A SOT223 












Q 


Q4 


50.60.0150 


FZTS53 


NPN100V 2.0A SOT223 












0 


Q5 


50.60.0150 


FZT653 


NPN10QV 2.0A SOT223 












0 


QS 


50,60.0150 


FZT653 


NPN1D0V 2.0A SOT223 












0 


Q 7 


50.60,0150 


FZT653 


NPN10QV 2.0A SOT223 













SECTION 4 





5TUDER 



D950 Mixing Console 




Bargraph Control 1.950.635.20 




SECTION 4 





D950 Mixing Console 




Bargraph Control 1.950.635.20 





idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 




0 


C 1 


59.22.8470 


47u 


EL 63V 20% RMS 


0 


D26 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 




0 


C2 


59.22.8470 


47u 


EL 63V 20% RMS 














0 


C 3 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


DL1 


50.60.9401 


red 


SMD LED superred 




0 


C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


DL2 


50.60.9401 


red 


SMD LED superred 




0 


C5 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


DL3 


50.60.9401 


red 


SMD LED superred 




0 


C Q 


5S.G0.0GC7 


1 0Or. 


OCR 50V, 10%, X7R, 0S05 


n 


ni_ d 


5O.e0.Q401 


red 


S.MD LED superred 




0 


C7 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


DL5 


50.60.9401 


red 


SMD LED superred 




0 


C 8 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


DL6 


50,60.9401 


red 


SMD LED superred 




0 


C 9 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


DV1 


50.04.1511 


6V2 


Zener, 5%, 1.3W, DO-41 




0 


C10 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 










0 


C 11 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC1 


50.62.1163 


74HC163 


Synchr preset 4bit counter bin 




0 


C 12 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%. X7R, 0805 


0 


1C 2 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C 13 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 3 


50.62.1573 


74HC573 


Octal D-type latch 




0 


C 14 


59.68.0073 


220u 


EL 16V, 8.0*10.7 


0 


1C 4 


50,62.1004 


74HC 04 


Hex inverter 




0 


C 15 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


ICS 


50.62.1000 


74HC 00 


Quad 2input NAND 




0 


C 16 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 6 


1.940.933.20 




SW950635 BARGRAPH 




0 


C 17 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 








(2QFQ1Q, 5Q6313Q3) 




0 


C 18 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 7 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C 19 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


ICS 


50.63.1502 


6264 


SRAM 8K*8, 120ns 




0 


C20 


59.63.1113 


InO 


PPS 50V, 2%, 0805 


0 


1C 9 


50.62.1573 


74HC573 


Octal D-type latch 




0 


C21 


59.68.0115 


lOOu 


EL 35V, 8.0*10.7 


0 


1C 10 


50.63.0003 


80C196 


MPU 16bit 




0 


C22 


59.68.0115 


lOOu 


EL 35V, 8.0*10.7 


0 


1C 11 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C23 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC 12 


50.62.1541 


74HC541 


Octal buffer line driver/recei 




0 


C24 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C13 


50.63.0200 


SAB82525-N Serial Communication Control. 




0 


C25 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%. COG, 0603 


0 


IC14 


50.62.1573 


74HC573 


Octal D-type latch 




0 


C26 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V. 10%, X7R, 0805 


0 


iC 15 


50,61.9001 


LM393 


Dual voltage comp, SO 8 




0 


C27 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC 16 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C28 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C17 


50.62.1541 


74HC541 


Octal buffer line driver/recei 




0 


C29 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 18 


50.61.0207 


LF353 


Dual Op-Amp JFET SO 8 




0 


C30 


59.68.0029 


lOOu 


EL 6V, 6.3*5.7 


0 


IC 19 


50.62.0463 


DS34C86 


4*RS 422 Line Receiver 




0 


C31 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 20 


50.10.0108 


LM317L 


Series regulator 100mA ...+37V 




0 


C32 


59.68.0111 


22u 


EL 35V, 6.3*5.7 


0 


IC21 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C33 


59.68.0111 


22u 


EL 36V, 6.3*5.7 


0 


IC22 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C34 


59.68.0029 


lOOu 


EL 6V, 6.3*5.7 


0 


IC23 


50.62.1138 


74HC138 


3 to 8 line decoder 




0 


C35 


59.60.3337 


icon 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC24 


1.940.920.20 




SW990638 BARGRAPH-PIC 


,A 


0 


C36 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 








(PIC16C57, 50160301) 




0 


C37 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 25 


50.62.1014 


74HC 14 


Hex Schmitt trigger inverter 




0 


C38 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%. X7R, 0805 


0 


IC26 


50.61.0207 


LF353 


Dual Op-Amp JFET SO 8 




0 


C39 


59.60.3333 


47n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC 27 


50,62,1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C40 


59.60.2235 


27p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


IC28 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C41 


59.60.3329 


22n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC 29 


50.62.1163 


74HC163 


Synchr preset 4bit counter bin 




0 


C42 


59.60.2235 


27p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 30 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C43 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC31 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C44 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC 32 


50.62.1423 


74HC423 


Dual multivlbr monost retrigg 




0 


C45 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%. X7R, 0805 


0 


IC 33 


50.63,2001 


7705B 


Reset Generator 




0 


C46 


59.63.1113 


InO 


PPS 50V, 2%, 0805 


0 


IC 34 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




0 


C47 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 35 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 




3 


C48 


59.68.0065 


10u 


EL 16V, 4.0*5.7 


0 


IC36 


50.62.1032 


74HC 32 


Quad 2input OR 




0 


C49 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC 37 


1.940.925.20 




SW990638 BARGRAPH-GAL 


,A 


0 


C50 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 








(PLD16V8, 


50180100) 




0 


C51 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 














0 


C52 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


L 1 


62.02.3100 


lOuH 


10%, radial RMS 




0 


C 53 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


L2 


62.02.3100 


lOuH 


10%, radial RM 5 




0 


C 54 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


MP1 


1,950.635.11 1 pce 




BARGRAPH Control PCB 




3 


C 55 


not used 


lOu 


EL 16V, 4,0*5.7 


0 


MP2 


1.950.635.10 1 pee 




Nr. Etikette 




Q 


C 57 


59.60.2249 


loop 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


MP 3 


43.01.0108 1 pee 


Labe! 


ESE-WARNSCHILD 




0 


C 58 


59.60.2249 


loop 


CER 50V, 5%. COG, 0603 


0 


MP4 


54.01.0021 3 pcs 


Jumper 


0.63*0. 63mm, Au 




0 


C 59 


59.60,2249 


loop 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


3 


MP 5 


43.10.0111 1 pee 


B 


Revisions-Etikette 5mm h'blau 




0 


C60 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 












0 


C61 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 1 


54.14.5512 


12p 


PCB-Buchse gerade 




0 


C62 


59.68.0127 


luO 


EL 50V, 4.0*5.7 


0 


P2 


54.14.5510 


lOp 


PCB-Buchse gerade 




0 


C63 


59.68.0127 


luO 


EL 50V, 4.0*5.7 


0 


P3 


54.14.5510 


lOp 


PCB-Buchse gerade 














0 


P4 


54.14.2003 


26p 


1/20" Au, gerade, ohne Verrieg 




0 


D1 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


P5 


54.14.2003 


26p 


1/20" Au, gerade, ohne Verrieg 




0 


D2 


50.04.0138 


UF4004 


D BYT 01-400, UF 4004 


0 


P6 


54.01 .0020 


1p 


Pin 0.63*0.63 




0 


D3 


50.04.0138 


UF4004 


D BYT 01-400, UF 4004 


0 


P7 


54.01 .0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 




0 


D4 


50.04.0138 


UF4004 


D BYT 01-400, UF 4004 


0 


P8 


54.14.2102 


16p 


P STECKER 16 P,AU,VR, GERADE 


0 


D5 


50.04,0138 


UF4004 


D BYT 01-400, UF 4004 


0 


P 9 


54.11.0136 


2*3p 


Pin 0.63*0.63, RM2.54 




0 


D6 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


P 10 


54.12.0506 


6p 


P Stecker 6p Power-Pin 




0 


D7 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


P11 


54.14.2102 


16p 


P STECKER 16 P,AU,VR, GERADE 


0 


D8 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 














0 


D9 


50,60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


Q 1 


50.60.1050 


BC807-25 


PNP 45V 800mA SOT 23 




0 


D 10 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


Q2 


50.60.1050 


BC807-25 


PNP 45V 800rnA SOT 23 




0 


D 11 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


Q 3 


50.60.0050 


BC817-25 


NPN 45V 800mA SOT 23 




0 


D 12 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


Q 4 


50.60.0050 


BC817-25 


NPN 45V 800mA SOT 23 




0 


D 13 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


Q5 


50.60.2001 


J112 


JFET N-Channel 




0 


D 14 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


Q6 


50.60.2001 


J112 


JFET N-Channel 




0 


D 15 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


Q7 


50.60.0050 


BC817-25 


NPN 45V 800mA SOT 23 




0 


D 16 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R1 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D17 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R2 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D 18 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R3 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D 19 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R4 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D20 


50.04.0138 


UF4004 


D BYT 01-400, UF 4004 


0 


R5 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D21 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R6 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D22 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R7 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D23 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R8 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D24 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R9 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 




0 


D25 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 















SECTION 4 





D950 Mixing Console 



Bargraph Control 1.950.635.20 



idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


R 10 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 11 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 12 


57.60.1102 


1K 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R 13 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 14 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 15 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 16 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 17 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%,0207 


0 


R 18 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%,0207 


0 


R 19 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R20 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R21 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R22 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R23 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R24 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R25 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R26 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R27 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R28 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R29 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R30 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R31 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R32 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R33 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R34 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R35 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R36 


57.60.1221 


220R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R37 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R38 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R39 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R40 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R41 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


R42 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


R43 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R44 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R45 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R46 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R47 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R48 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R49 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R50 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R51 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R52 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R53 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R54 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


1 


R55 


57.69.1121 


100k 


CF 5% 0603 


1 


R56 


57.69.1121 


100k 


CF 5% 0603 


1 


R57 


57.69.1121 


100k 


CF 5% 0603 


0 


R58 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R59 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R60 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R61 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R62 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R63 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R64 


57.60.1562 


5K6 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R65 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R66 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R67 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R68 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R69 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R70 


57.60.1621 


820R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R71 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R72 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R73 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%. 0204, E24 


2 


R74 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R75 


57.60.1103 


10K 


MF. 1%, 0204, E24 


2 


R76 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R77 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R78 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R79 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R80 


57.60.1473 


47K 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R81 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R82 


57.60.1332 


3K3 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R83 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R84 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R85 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R86 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R87 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R88 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 89 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R90 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R91 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 92 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R93 


57.60.1221 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


o' 


R94 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204. E24 


0 


R95 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R96 


57.92.7013 


0.5A 


PTC 60V 




Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


R97 


57.92.7013 


0.5A 


PTC 60V 


0 


R98 


57.92.7021 


0.9A 


PTC 60V 


0 


R99 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 100 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R101 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 102 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 103 


57.60.1100 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R104 


not used 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R105 


57.60.1155 


1M5 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


RA1 


58.60.0117 


5k0 


SMD 20%, 0.25 W, Cermet 


0 


T1 


1.022.638.00 




KONVERTERTRAFO ZU VFD BARGRAPH 


0 


XIC6 


53.03.2232 


32p 


PLCC-Socket 


0 


XIC 10 


53.03.2268 


68p 


PLCC-Socket 


0 


XIC24 


53.03.0173 


28p 


DIL 0.6", lat, gerade 


0 


XIC 37 


53.03.0165 


20p 


OIL 0.3", lot, gerade 


0 


XY2 


89.01.1499 




QUAR2 - ISOLIERPLATTE 


0 


Y1 


89.60.1003 


12.000MHz 


SMD Quartz 


0 


Y2 


89.01.1007 


20.000MHz 


XTAL HC49/U 



End of List 

Comments 

(01) Value modification: R55,R56,R57,R81,R84 

(02) Value modification; R74,R76 

(03) C48: 1uF->10uF; C55->not used 
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D950 Mixing Console 



SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS 
Central Control Units 



CAS Front Board 1.950.775.00 

CAS Controller Board 1.9.50.771.20 

Automation Control Unit 1.940.820.00 

- Automation Control Unit Switchboard 1.940.818.00 

- SERDAT Interface Board 1.990.812.00 

Automation Master Panel 1.950.820.00 

- Automation Control Panel 1.950.818.00 

- SERDAT Interface Board (see 1.940.820.00 above) 

Central Assign Unit 1.950.815.00 

- CAU Front Board 1.950.826.00 

- SERDAT Interface Board (see 1940.820.00 above) 

Joystick Module 1.950.720.20 

- Channel Controller Board 1.940.756.21 

- joystick Front Board 1.950.721.00 

- joystick Driver Board 1.950.722.00 

- joystick Complete 1.950.723.00 

- Motorised joystick 1.950.723.01 

Source Selector Unit 1.990.490.00 

(used for: Master Menu Selector, Bank Selector, Source Selector Unit) 

- Source Selector Board 1.990.498.00 

- Source Selector Switch Board 1.990.499.00 

Function Keyboard and Trackball 1.950.731.20 

TFT Display Panel 1.950.840.00 

Module Processor Board 1.950.189.20 



Edition: 20.1 1.02 
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D950 Mixing Console 



STODER 



CAS Front Board 1 .950.775.00 
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D950 Mixing Console 



STUOER 



CAS Front Board 1 .950.775.00 




SECTION 5 





STUOER 



D950 Mixing Console 



CAS Front Board 1 .950.775.00 

I Idx Pos. Part No. Qty^ Type/VaL Description Idx Pos. Part No. Qty^ TypeA/al. Description 



0 Cl 59.60,3337 1 pee lOOn CER 50 V, 10%, X7R, 0805 

0 C2 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C3 59,60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C4 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C5 59.60.3337 1 pce 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C6 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C7 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C8 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C9 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 CIO 59.60,3337 1 pce lOOn CER 50 V, 10%, X7R, 0805 

0 C 11 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 12 59.60,3337 1 pce 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 13 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C14 59.60.3337 1 pce 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 15 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C16 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 17 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 18 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 19 59.60.3337 1 pce 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C20 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C21 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C22 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C23 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C24 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C25 59.60.3337 1 pce 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C26 59,60,3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C27 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C28 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C29 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C30 59,60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C31 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C32 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C33 59,60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C34 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C35 59,60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C36 59.60,3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C37 59.60,3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C38 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C39 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C40 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C41 59,60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C42 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C43 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%. X7R, 0805 

0 C44 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C45 59.60,3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C46 59.60.3337 1 pce 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C47 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C48 59.60:3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C49 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 50 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 51 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C52 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C53 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C54 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C55 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C56 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C57 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C58 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C59 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C60 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C61 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C63 59.60,3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C64 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C65 59,60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C66 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C67 59,60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C68 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C69 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 D 1 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 2 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 3 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 4 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 5 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 6 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 7 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 8 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 9 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 DIO 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 Dll 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 12 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 13 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 14 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 



0 D 15 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 16 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 17 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 18 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 19 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 20 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 21 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 22 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 23 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 24 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 25 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 26 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 27 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 28 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 29 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 30 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 31 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 32 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 33 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 34 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 35 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 36 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 37 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 38 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 39 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 40 50,60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 41 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 42 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 43 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 44 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 45 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 46 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 47 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 48 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 49 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 50 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 51 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 52 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 53 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 54 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 55 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 56 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 57 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 58 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 59 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 60 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 61 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 62 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 63 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 64 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 65 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 66 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 67 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 68 50,60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 69 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 70 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 71 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 72 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 73 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 74 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 75 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 76 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 77 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 78 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 79 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 80 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 81 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 82 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 83 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 84 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 85 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 86 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 87 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 88 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 89 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 7SV 4ns SOD 80 

0 D 90 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 91 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 92 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D93 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 94 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 95 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 7SV 4ns SOD 80 

0 D 96 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 



SECTION 5 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 D 97 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 98 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 99 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D100 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 101 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 102 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 103 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 104 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 105 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 106 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 107 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 112 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 113 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 114 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 115 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 118 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 119 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 120 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D121 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D122 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D123 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 124 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 125 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 126 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 127 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 128 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 129 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 130 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 131 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D132 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 133 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 136 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 137 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 138 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 139 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 140 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 141 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 142 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 143 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D144 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 145 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 146 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 147 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 148 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 149 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 150 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 151 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 152 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D153 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D154 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 7SV 4ns SOD 80 

0 D 155 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 156 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 157 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 DL1 50.60.9415 1 pce red/gm SNID LED 2.7*3.5 

0 DL2 50.60.9415 1 pce red/gm SWID LED 2.7*3.5 

0 DL3 50,60.9414 1 pce grn SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 4 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 5 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 6 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL7 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL8 50.60.9413 1 pce yei SMD LED 2.7*3.5 

0 DL9 50.04.2814 BR1353C 53*LiED-Bargraph tricoior 

0 DL10 50.04.2814 BR1353C 53*LIED-Bargraph tricolor 

0 DL11 50.04.2814 BR1353C 53*LIED-Bargraph tricolor 

0 DL12 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2,7*3.5 

0 DL13 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 14 50.60.9414 1 pce grn SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 15 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 16 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL17 50.04,2860 1 pce LED Ring 

0 DL18 50.60.9413 1 pce yei SMD LED 2.7*3.5 

0 DL19 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL20 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 21 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL22 50.60.9412 1 pce red SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 23 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 24 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 25 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 26 50.04,2860 1 pce LED Ring 

0 DL 27 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 28 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 29 50.04,2860 1 pce LED Ring 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 DL30 50,04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL31 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 32 50.04,2860 1 pce LED Ring 

0 DL 33 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 34 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 35 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 36 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 37 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 38 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 39 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL40 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 41 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 42 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 43 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 44 50.04.28ei0 1 pce LED Ring 

0 DL 45 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL46 50.60.94114 1 pce gm SMD LED 2.7*3. 5 

0 DL47 50.60.94113 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL48 50.60.94 II 3 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL49 50.60.94113 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL50 50.60.9412 1 pce red SMD LED 2.7*3.5 

0 DL51 50,60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL52 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL53 50.60.9412 1 pce red SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 54 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 55 50.04,2860 1 pce LED Ring 

0 DL 56 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 57 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 58 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 59 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL60 50.60.9412 1 pce red SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 61 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL62 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 63 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL64 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3,5 

0 DL 65 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 66 50,04,2860 1 pce LED Ring 

0 DL 67 50,04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 68 50.04,2860 1 pce LED Ring 

0 DL69 50.60.9414 1 pce grn SMD LED 2.7*3.5 

0 DL70 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL71 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL72 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL73 50.60.9414 1 pce grn SMD LED 2.7*3.5 

0 DL74 50.60,9415 1 pce red/gm SMD LED 2,7*3.5 

0 DL75 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL76 50.60.9412 1 pce red SMD LED 2.7*3.5 

0 DL77 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL 78 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 79 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 80 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL 81 50.04.2860 1 pce LED Ring 

0 DL82 50.60.9414 1 pce gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL83 50.60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3.5 

0 DL84 50,60.9412 1 pce red SMD LED 2.7*3.5 

0 DL85 50.60.9412 1 pce red SMD LED 2.7*3.5 

0 DL86 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7‘3.5 

0 DL87 50,60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DL8S 50,60.9413 1 pce yel SMD LED 2.7*3,5 

0 DL89 50.60.9415 1 pce red/gm SMD LED 2.7*3.5 

0 DLZ1 73.01.0134 1 pce 7-SEG 7-SEGM.ANZEIGE LED GN 7.6 MM 

0 1C 1 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shifl/output register 

0 1C 2 50.62.1595 1 pce 74HC59S 8bit shift/output register 

0 1C 3 73.01 .0408 1 pce 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 1C 4 73,01 .0408 1 pce 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 ICS 73,01,0408 1 pce 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 1C 6 50.62.1595 1 pce 74HCS95 8bit shift/output register 

0 1C 7 73.01.0408 1 pce 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 ICS 73.01.0408 1 pce 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 1C 9 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 10 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 11 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 12 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 13 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 14 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 15 50.62,1595 1 pce 74HC59S 8bit shift/output register 

0 IC16 50.62.1595 1 pce 74HC595 8bit shitt/output register 

0 1C 17 50.62,1595 1 pce 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 18 73.01.0408 1 pce 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 1C 19 50.62.1595 1 pce 74HC59S 8bit shift/output register 





D950 Mixing Console 



STOOER 



CAS Front Board 1 .950.775.00 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 10 20 50.62.1595 1 pee 74HC595 8bit shift/output register 

0 10 21 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shift/output register 

0 10 22 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shift/output register 

0, 10 23 50.62.1595 1 pee 74HC595 8bit shift/output register 

0 10 24 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shiff/output register 

0 i0 25 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shift/output register 

0 10 26 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shift/output register 

0 10 27 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shift/output register 

0 10 28 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 29 73.01 .0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix dispiay green 

0 iO30 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shift/output register 

0 10 31 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shiWoutput register 

0 10 32 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 33 50.62.1595 1 pee 74H0595 8bit shift/output register 

0 10 34 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 35 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 to 36 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 37 50.62.1595 1 pee 74HC595 Sbit shift/output register 

0 i0 38 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 i0 39 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 10 40 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 41 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 42 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 43 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 44 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 45 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 46 73.01 .0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 10 47 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 48 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 49 73.01 .0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 10 50 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 51 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 52 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 53 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 1054 50.62.1165 1 pee 74H0165 Sbit shift register 

0 10 55 50.62.1165 1 pee 74H0165 Sbit shift register 

0 10 56 50.62.1165 1 pee 74H0165 Sbit shift register 

0 10 57 50.62.3245 1 pee 74HOT245 Octal bus transceiver 

0 10 58 50.62.3245 1 pee 74HOT245 Octal bus transceiver 

0 10 59 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 I0 60 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 61 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 62 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 I0 63 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 64 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 65 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 66 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix dispiay green 

0 10 67 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 68 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 69 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 70 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 71 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 72 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 73 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 10 74 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 75 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 76 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix dispiay green 

0 10 77 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 78 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 79 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 80 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 81 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 82 50,62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 83 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 84 50.62.1595 1 pee 74HC595 Sbit shift/output register 

0 10 85 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 86 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 87 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 loss 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 89 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 90 50.62.1595 1 pee 74HC595 Sbit shift/output register 

0 10 91 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 10 92 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 93 73.01.0408 1 pee 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 10 94 50,62.1138 1 pee 74H0138 3 to 8 line decoder 

0 10 95 50.62.1138 1 pee 74H0138 3 to 8 line decoder 

0 10 96 50.62.1138 1 pee 74HC138 3 to 8 line decoder 

0 10 97 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 10 98 50.62.1595 1 pee 74H0595 Sbit shift/output register 

0 MP 1 1.950.775.11 OAS Front Board POB 

0 MP 2 1 .950.775.1 0 Nr, Etikette 5 * 20 



POS. Part No. Qty. Type/Val. Descnption 

0 MP3 43.01.0108 Label ESE-WARNSOHILD 



0 MP4 50.60.9411 24 pcs 

0 MP5 50.60.9416 17 pcs 

0 MP6 53.03.0187 17 pcs 

0 MP7 53.03.0186 

0 P 12 54.14.4226 

0 P 13 54.14.4226 

0 P 14 54.14.4226 

0 P 15 54.14.4226 

0 Q 1 50.60.0050 1 pee 

0 Q 2 50.60.0050 1 pee 

0 Q 3 50.60.0050 1 pee 

0 Q 4 50.60.0050 1 pee 

0 Q 5 50.60.0050 1 pee 

0 Q 6 50.60.0050 1 pee 

0 Q 7 50.60.0050 1 pee 

0 Q 8 50,60.0050 1 pee 

0 Q 9 50,60.0050 1 pee 

0 Q 10 50.60.0050 1 pee 

0 Q 1 1 50.60.0050 1 pee 

0 Q 12 50.60.0050 1 pee 

0 Q 13 50.60.1101 1 pee 

0 Q 14 50.60.0050 1 pee 

0 Q 15 50.60.0050 1 pee 

0 Q 16 50.60.1101 1 pee 

0 Q 17 50.60.1101 1 pee 

0 Q 18 50.60.0050 1 pee 

0 Q 19 50.60.0050 1 pee 

0 Q20 50.60.1101 1 pee 

0 Q21 50.60.1101 1 pee 

0 Q 22 50.60.0050 1 pee 

0 Q23 50.60.1101 1 pee 

0 Q24 50.60.1101 1 pee 

0 Q 25 50.60.0050 1 pee 

0 Q 26 50.60.0050 1 pee 

0 Q 27 50.60.0050 1 pee 

0 Q28 50.60.1101 1 pee 

0 Q29 50.60.1101 1 pee 

0 Q 30 50.60.0050 1 pee 

0 Q 31 50.60.0050 1 pee 

0 Q 32 50.60.0050 1 pee 

0 Q 33 50.60.0050 1 pee 

0 Q 34 50.60.0050 1 pee 

0 Q 35 50.60.0050 1 pee 

0 Q 36 50.60.0050 1 pee 

0 Q 37 50.60.0050 1 pee 

0 Q38 50.60.1101 1 pee 

0 Q 39 50.60.1101 1 pee 

0 Q 40 50.60.0050 1 pee 

0 Q41 50.60.1101 1 pee 

0 Q 42 50.60.0050 1 pee 

0 Q 43 50.60.0050 1 pee 

0 Q 44 50.60.0050 1 pee 

0 Q 45 50.60.0050 1 pee 

0 Q 46 50.60.0050 1 pee 

0 Q 47 50,60.0050 1 pee 

0 Q 48 50.60.0050 1 pee 

0 Q 49 50.60.0050 1 pee 

0 Q 50 50.60.0050 1 pee 

0 Q 51 50.60.0050 1 pee 

0 Q 52 50.60.0050 1 pee 

0 Q 53 50.60.0050 1 pee 

0 Q 54 50.60.1101 1 pee 

0 Q 55 50,60.1101 1 pee 

0 Q 56 50.60.1101 1 pee 

0 Q 57 50.60.1101 1 pee 

0 Q58 50,60.1101 1 pee 

0 Q59 50.60,1101 1 pee 

0 Q60 50.60.1101 1 pee 

0 Q 61 50.60.0050 1 pee 

0 Q62 50.60.1101 1 pee 

0 Q63 50.60.1101 1 pee 

0 Q64 50.60.1101 1 pee 

0 Q65 50.60.1101 1 pee 

0 Q66 50.60.1101 1 pee 

0 Q67 50.60.1101 1 pee 

0 Q68 50.60.1101 1 pee 

0 Q69 50.60.1101 1 pee 

0 Q 70 50,60.0050 1 pee 

0 Q 71 50.60.0050 1 pee 

0 Q 72 50.60.0050 1 pee 



d3 Lichtleiter fOr LED 

3.7/7*1 2 Lichtleiter fur LED rechteckig 

14p DIL 0.3", l«t, H=6 

lOp DIL 0.2", lot, H=6 

26p 1/20" Au, gerade, Actionpin 

26p 1/20" Au, gerade, Actionpin 

26p 1/20" Au, gerade, Actionpin 

26p 1/20" Au, gerade, Actionpin 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
SCSI 7-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BCS17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.SA SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 
BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 



SECTION 5 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 Q73 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 74 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q75 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA, SOT 23 

0 Q76 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 Q 77 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 78 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q79 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 80 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 81 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q82 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 83 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 84 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 85 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 86 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 87 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 88 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 89 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 90 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 91 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 92 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 93 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 94 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 95 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 96 50.60.0050 1 pee BC817-2S NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q97 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q98 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q99 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 Q 100 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA, SOT 23 

0 Q 101 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 Q 102 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 103 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 104 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 105 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 106 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 107 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 108 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 109 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Olio 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 111 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA, SOT 23 

0 0 112 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 113 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 114 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 115 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 116 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 117 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 118 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 119 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 120 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 121 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 122 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 123 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 124 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 125 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA, SOT 23 

0 0 126 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 127 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 128 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0129 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0130 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 131 50,60.1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA, SOT 23 

0 0 132 50,60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 133 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 134 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 135 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA. SOT 23 

0 0 136 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 137 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 138 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 139 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1,5ASOT23 

0 0140 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0141 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 142 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0143 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1,5A.SOT23 

0 0 144 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 145 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 146 50.60,1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 147 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 148 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 149 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 150 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 151 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5A, SOT23 

0 0 152 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.SA. SOT23 

0 0 153 50,60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 154 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5A. SOT23 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 0 155 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 156 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 157 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 158 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 159 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 160 50.60.0050 1 pee BCS17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 161 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 162 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 163 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 164 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 165 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 166 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 167 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 168 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 169 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 170 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 171 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 172 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 173 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 174 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 175 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 176 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 177 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 178 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 179 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 180 50.80.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 181 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 182 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 183 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 184 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 185 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 186 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 187 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 188 50.60,1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 0 189 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 190 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 191 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 192 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 193 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 194 50.60,1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 195 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 196 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 197 50.60.1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 0 198 50.60.1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 0 199 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 200 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 201 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 202 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 203 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 204 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 205 50.60.0050 1 pee BC817-25 , NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 206 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 207 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 208 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 209 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0210 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0211 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0212 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 213 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 214 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 4SV 800mA SOT 23 

0 0 215 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 216 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0217 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0218 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0219 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0220 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 221 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 222 50,60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 223 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 O 224 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 O 225 50.60.0050 1 pee BC817-2S NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q226 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q227 50.60,1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 Q228 50.60.0050 1 pee BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q229 50,60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 230 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 231 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 O 232 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 O 233 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 234 50.60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 235 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 236 50,60,0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 237 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 
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Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 Q238 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q239 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT23 

0 Q240 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q241 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q242 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 243 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q244 50.60.1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 Q245 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 246 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q247 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q248 50.60.1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 Q249 50.60.1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 Q250 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q251 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q252 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q253 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.SASOT23 

0 Q254 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 255 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 256 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q257 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 258 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 259 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q260 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q261 50.60.1101 1 pee FMW1T717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 262 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q263 50.60.1101 1 pee FMWIT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q264 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q265 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q266 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 267 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 268 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q269 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q270 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q271 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q272 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q273 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q 274 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q275 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q276 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 277 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q278 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q279 50.60.0050 1 pee 8C817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 280 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 281 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q 282 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q283 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q284 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q285 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q286 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 Q287 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.6ASOT23 

0 Q288 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q289 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 290 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 291 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 292 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 293 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 294 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 295 50.60.0050 1 pee BC317-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q296 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 297 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 Q298 50.60.0050 1 pee BC817-2S NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 299 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 302 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 303 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 304 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 305 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 306 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

0 0 307 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0 308 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0 309 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0310 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 311 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0 312 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0 313 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0 314 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0 315 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

0 0318 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.6ASOT23 

0 0 319 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 320 50.60.1050 1 pee BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

0 0 321 50.60.1101 1 pee FMMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 322 50.60.1101 1 pee FIVIMT717 PNP 12V 1.5ASOT23 

0 0 323 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 




dx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 Q324 50.60.0050 1 pee BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 



0 Q 325 50.60.0050 1 pee 

0 Q 326 50.60.0050 1 pee 

0 Q327 50.60.1050 1 pee 

0 Q 328 50.60.0050 1 pee 

0 Q 329 50.60.0050 1 pee 

0 Q 330 50.60.0050 1 pee 

0 Q 331 50.60.0050 1 pee 

0 Q334 50.60.1101 1 pee 

0 Q335 50.60.1101 1 pee 

0 Q 336 50.60.0050 1 pee 

0 Q 337 50.60.0050 1 pee 

0 Q 338 50.60.0050 1 pee 

0 Q 339 50.60.0050 1 pee 

0 Q340 50.60.1101 1 pee 

0 Q 341 50.60.0050 1 pee 

0 Q 342 50.60.0050 1 pee 

0 Q 343 50.60.0050 1 pee 

0 Q 344 50.60.0050 1 pee 

0 Q 345 50.60.1101 1 pee 

0 Q346 50.60.1101 1 pee 

0 Q 347 50.60.1050 1 pee 

0 Q 348 50.60.1050 1 pee 

0 Q 351 50.60.1050 1 pee 

0 Q 352 50.60.1050 1 pee 

0 Q353 50.60.1050 1 pee 

0 Q354 50.60.1050 1 pee 

0 Q355 50.60.1050 1 pee 

0 Q 356 50.60.1050 1 pee 

0 Q 357 50.60.1050 1 pee 

0 Q 358 50.60.1050 1 pee 

0 Q359 50.60.1050 1 pee 

0 Q360 50.60.1050 1 pee 

0 Q361 50.60.1050 1 pee 

0 Q362 50.60.1050 1 pee 

0 Q363 50.60.1050 1 pee 

0 Q 364 50.60.1050 1 pee 

0 Q 365 50.60.1050 1 pee 

0 Q366 50.60.1050 1 pee 

0 Q367 50.60.1050 1 pee 

0 Q368 50.60.1050 1 pee 

0 Q369 50.60.1050 1 pee 

0 Q 370 50.60.1050 1 pee 

0 Q371 50.60.1050 1 pee 

0 R 1 57.60.1271 1 pee 

0 R2 57.60.1271 1 pee 

0 R 3 57.60.1271 1 pee 

0 R4 57.60.1221 1 pee 

0 R 5 57.60.1271 1 pee 

0 R6 57.60.1271 1 pee 

0 R7 57.60.1271 1 pee 

0 R8 57.60.1681 1 pee 

0 R 9 57.60.1681 1 pee 

0 RIO 57.60.1681 1 pee 

0 R11 57.60.1680 1 pee 

0 R 12 57.60.1681 1 pee 

0 R13 57.60.1680 1 pee 

0 R14 57.60.1681 1 pee 

0 R15 57.60.1680 1 pee 

0 R 16 57.60.1680 1 pee 

0 R 17 57.60.1681 1 pee 

0 R18 57.60.1681 1 pee 

0 R 19 57.60.1680 1 pee 

0 R20 57.60.1681 1 pee 

0 R21 57.60.1681 1 pee 

0 R22 57.60.1680 1 pee 

0 R23 57.60.1681 1 pee 

0 R24 57.60.1681 1 pee 

0 R25 57.60.1681 1 pee 

0 R 26 57.60.1221 1 pee 

0 R27 57.60.1151 1 pee 

0 R28 57.60.1151 1 pee 

0 R 29 57.60.1271 1 pee 

0 R30 57.60.1681 1 pee 

0 R31 57.60.1681 1 pee 

0 R32 57.60.1151 1 pee 

0 R33 57.60.1151 1 pee 

0 R34 57.60.1221 1 pee 

0 R 35 57.60.1680 1 pee 

0 R36 57.60.1680 1 pee 

0 R37 57.60.1680 1 pee 

0 R38 57.60.1680 1 pee 



BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC8 17-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FWIMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC8 17-25 NPN 45V 800mA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

BC817-25 NPN 45V SOOmA SOT 23 

FMMT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

FMIVIT717 PNP 12V 1.5A SOT 23 

BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-2S PNP 45V 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 4SV 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V 800mA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

BC807-25 PNP 45V SOOmA SOT 23 

270R WIF, 1%, 0204, E24 

270R W!F, 1%, 0204, E24 

270R MF, 1%, 0204, E24 

220R WIF, 1%, 0204, E24 

270R MF, 1%, 0204, E24 

270R WIF, 1%, 0204, E24 

27QR MF, 1%, 0204, E24 

68QR MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%. 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

150R MF, 1%, 0204, E24 

150R MF, 1%, 0204, E24 

270R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

680R MF, 1%, 0204, E24 

150R MF, 1%, 0204, E24 

150R MF, 1%, 0204, E24 

220R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 

68R MF, 1%, 0204, E24 



SECTION 5 



Description 

MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1 %, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 





D950 Mixing Console 



CAS Front Board 1 .950.775.00 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 R203 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R204 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R205 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R206 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R207 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R208 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R2Q9 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R210 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R211 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R212 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R213 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R214 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R215 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R216 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R217 57.60.1271 1 pee 27QR MF, 1%. 0204, E24 

0 R218 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R219 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R220 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R221 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R222 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R223 57.60,1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R224 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R225 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R226 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R227 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 228 57,60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R229 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R230 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R231 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R232 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1 %, 0204, E24 

0 R 233 57.60,1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R234 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R235 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R236 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R237 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R238 57.60,1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R239 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R240 57.60,1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R241 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R242 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R243 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R244 57,60.1681 1 pee 680R MF, 1 %, 0204, E24 

0 R245 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R246 57,60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R247 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R248 57.60,1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R249 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R250 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R251 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%. 0204, E24 

0 R252 57,60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R253 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R254 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R255 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R256 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R257 57.60,1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R258 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R259 57,60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R260 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R261 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R262 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R263 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R264 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R265 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R266 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R267 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R268 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1 %, 0204, E24 

0 R269 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R270 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R271 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R272 57.60,1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R273 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R274 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%. 0204, E24 

0 R275 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R276 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R277 57,60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R278 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R279 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1 %, 0204, E24 

0 R280 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1 %, 0204, E24 

0 R281 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R282 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R283 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R284 57.60,1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Descriptio n 

0 R28S 57,60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R286 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R287 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R288 57,60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R289 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R290 57.60.1121 1 pee 120R MF. 1%, 0204, E24 

0 R291 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R292 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R293 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 294 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%. 0204, E24 

0 R295 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R296 57,60,1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R297 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R298 57.60.1681 1 pee 680R MF. 1%, 0204, E24 

0 R299 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R300 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R301 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R302 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R303 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R304 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R305 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R306 57.60,1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R307 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R308 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R309 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%. 0204, E24 

0 R310 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R311 57.60,1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 312 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R313 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R314 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R315 57.60,1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R316 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R317 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R318 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R319 57.60.1151 1 pee 150R MF. 1%, 0204, E24 

. 0 R320 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R321 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R322 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 323 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R324 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R325 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R326 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R327 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R328 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R329 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R330 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R331 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R332 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R333 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R334 57.60,1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R335 57.60,1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R336 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R337 57,60,1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R338 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R339 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R34Q 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R341 57.60,1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R342 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R343 57.60,1681 1 pee 680R MF, 1 %, 0204, E24 

0 R344 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R345 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R346 57,60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R347 57.60,1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R348 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R349 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R350 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R351 57.60,1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R352 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R353 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R354 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R355 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R356 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R357 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R358 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R359 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R360 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R361 57,60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R362 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R363 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R364 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R365 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R366 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 



SECTION 5 



Pos. 



Part No. Qty. 



TypeA/al. Description 



Part No. Qty. 



Type/Val. Description 



0 R 367 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R368 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R369 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R370 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R371 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R372 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R373 57,60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R374 57,60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R375 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1 %. 0204, E24 

0 R 376 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R377' 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R378 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R379 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R380 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R381 57,60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R382 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R383 57.60.1151 1 pee 150R' MF, 1%, 0204, E24 

0 R384 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R385 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R386 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R387 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R388 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 389 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R390 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R391 57.60,1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R392 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R393 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R394 57.60.1271 1 pee 270R MF. 1%, 0204, E24 

0 R395 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R396 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R397 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R398 57.60.1102 1 pee 1k0 MF, 1%, 0204, E24 

0 R399 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R400 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R401 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R402 57.60,1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R403 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R404 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R405 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R406 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R407 57.60.1221 1 pee 220R MF. 1%, 0204, E24 

0 R408 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R409 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R410 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R411 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R412 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R413 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R414 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R415 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R416 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R417 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R418 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R419 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R420 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R421 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R422 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R423 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R424 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R425 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R426 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R427 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R428 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%. 0204, E24 

0 R429 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R430 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R431 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R432 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R433 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R434 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R435 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R436 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R437 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R438 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R439 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R440 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R441 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R442 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R443 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R444 57,60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R445 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R446 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R447 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R448 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 



0 R449 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R450 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R451 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R452 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R453 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R454 57,69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R455 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R456 57,69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R457 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R458 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R459 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R460 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R461 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R462 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R463 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R464 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R465 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R466 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R467 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R468 57.60.1271 1 pee 27QR MF, 1%, 0204, E24 

0 R 469 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R 470 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R471 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R472 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R473 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R474 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R475 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R476 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R477 57.60.1151 1 pee 1S0R MF, 1%, 0204, E24 

0 R478 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R479 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R480 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R481 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%. 0204, E24 

0 R482 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R483 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R484 57.60.1151 1 pee 1S0R MF, 1%, 0204, E24 

0 R485 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R486 57.60.1121 1 pee 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R487 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R488 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R489 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R490 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R491 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R492 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R493 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R494 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R495 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R496 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R497 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R498 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R499 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R500 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R501 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R502 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%. 0204, E24 

0 R503 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R504 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R505 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R506 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R507 57,60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 508 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R509 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R510 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 RS11 57,60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R512 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R513 57.60,1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R514 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R515 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R516 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R517 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R518 57,60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R519 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R520 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R521 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R522 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R523 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R524 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R525 57.60.1151 1 pee 150R MF. 1%, 0204, E24 

0 R526 57.60.1151 1 pee 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R527 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R528 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R529 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R530 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 

0 R531 57.60.1681 1 pee 680R MF, 1%, 0204, E24 
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0 


R532 


57,60,1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R614 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R698 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R790 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R533 


57,60,1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R615 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R701 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R791 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R534 


57,60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R616 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R702 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R792 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R535 


57,60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R617 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R703 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 793 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R536 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R618 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R704 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R794 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R537 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R619 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R705 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R795 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R538 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R620 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R706 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R796 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R539 


57,60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R621 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R707 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R797 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R540 


57.60,1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R622 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R708 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R798 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R541 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R623 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R709 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R799 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R542 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R624 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R710 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R800 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R543 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R625 


57.60.1221 




220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R711 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R801 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R544 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R626 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R712 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R802 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R545 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R627 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R713 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R803 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R546 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R628 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R714 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IR804 


57.60.1181 


1 pee 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R547 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R629 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R715 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R805 


57.60.1181 


1 pee 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R548 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R630 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R716 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R806 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R549 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R631 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R717 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


IR807 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R550 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R632 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R718 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R808 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R551 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R633 


57.60,1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R719 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IR809 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R552 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R634 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R720 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R810 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


Q 


R553 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R635 


57,60.1221 


1 pee 


220R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R721 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R811 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R554 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R636 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R722 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R812 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R5S5 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R637 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R723 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R813 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R556 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R638 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R724 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R814 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R557 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R639 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R727 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R815 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


,0 


R558 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R640 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R728 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R816 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R559 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R641 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R729 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R817 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R560 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R642 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R732 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R818 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R561 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R643 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R733 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R819 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R562 


57.60,1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R644 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R734 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R820 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R563 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R645 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R735 


57.60.1121 


1 pHR 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R821 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R564 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R646 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R736 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R822 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R565 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R647 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R737 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R823 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R566 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R648 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R738 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R824 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R567 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R649 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R739 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R825 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R568 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R650 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R740 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R826 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R569 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R651 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R741 


57.60.1102 


1 pee 


1k0 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R827 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R570 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R652 


57,60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R742 


57.60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R828 


57.60.1102 


1 pee 


1k0 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R571 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R653 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R743 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R829 


57.60.1181 


1 pCG 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R572 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R654 


57.60,1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R744 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R830 


57.60.1181 


1 pee 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R573 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R655 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R745 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R831 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R574 


57,60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R656 


57.60,1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R746 


57,60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R832 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R575 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R657 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R747 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R833 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R576 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R658 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R748 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R834 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R577 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R659 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R749 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R835 


57.60.1121 


1 pee 


12QR 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R578 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R660 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R750 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R836 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R579 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R661 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R751 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R837 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R580 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R662 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R752 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R838 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R581 


57.60.1121 


1 pee 


12QR 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R663 


57.60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R753 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R839 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R582 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R664 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R754 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R840 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R583 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 665 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R755 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF. 1'%, 0204, E24 


0 


R841 


57.60.1121 


1 pee 


12QR 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R584 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R666 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R756 


57.60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1'%, 0204, E24 


0 


R842 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R585 


57,60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R667 


57.60,1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R757 


57,60.1221 


1 pee 


220R 


MF, V%. 0204, E24 


0 


R843 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R586 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R668 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R758 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R844 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R587 


57.60,1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R669 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R759 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R845 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0^ 


R588 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R670 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R760 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R846 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R589 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R671 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R761 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R847 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R590 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R672 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R762 


57.60,1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R848 


57,60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R591 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R673 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R763 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R849 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R592 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R674 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R764 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R850 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R593 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R675 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R765 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R853 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R594 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R676 


57.60,1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R766 


57.60.1102 


1 pee 


1k0 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R854 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R59S 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R677 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R769 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R855 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R596 


57.60.1102 


' 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R678 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R770 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R856 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R597 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R679 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R771 


57,60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1 %. 0204, E24 


0 


R857 


57.60.1102 


1 pee 


1k0 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R598 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R680 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R774 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R858 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R599 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R681 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R775 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


R859 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R600 


57,60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R682 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R776 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


R860 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R601 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R683 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R777 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R861 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R602 


57,60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R684 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R778 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R862 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R603 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R685 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R779 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF. 1 %, 0204, E24 


0 


R865 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R604 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R686 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R780 


57,60.1221 


1 pC6 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R866 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R605 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R687 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R781 


57.60.1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R867 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R606 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R688 


57.60,1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R782 


57,60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


R86S 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R607 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R689 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R783 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R869 


57,60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R608 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 690 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R784 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R870 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R609 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R691 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R785 


57.60.1151 


1 PC0 


150R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


R871 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R610 


57.60,1221 


1 pee 


220R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R694 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R786 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


R872 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R611 


57.60.1221 


1 pee 


220 R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R695 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R787 


57.60.1681 


1 pee 


680R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R873 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R012 


57.60.1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R696 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R788 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R874 


57,60.1102 


1 pee 


1k0 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R613 


57.60,1151 


1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R697 


57.60.1271 


1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R789 


57,60.1681 


1 pee 


680R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


R875 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 






































0 


R876 


57,60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 



SECTION 5 





D950 Mixing Console 



STUOER 



CAS Front Board 1 .950.775.00 



_ _ . _ 


Idx 


Pos. 


Part No. 


Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. 


Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


R877 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R960 


57.60.1121 1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S79 


55.15.0755 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, grn/grn 


0 


R878 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R961 


57.60.1121 1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S80 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R879 


57,60.1121 


1 pee 


120R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


R962 


57.60.1121 1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S81 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/transparent 


0 


R880 


57.60,1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R963 


57.60.1271 1 pee 


270R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S82 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R881 


57,60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


S83 


55.15.0622 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/red 


0 


R882 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S1 


55.15.0622 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/red 


0 


S84 


55.15.0655 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


R883 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S2 


55.15.0655 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S85 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R884 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 3 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


3 86 


55.15.0655 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


R885 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S4 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S87 


55.15.0605 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/transparent 


0 


R886 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S5 


55.15,0604 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S88 


55,15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R887 


57.60,1121 




120R 


MF. 1%. 0204, E24 


0 


S6 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


3 89 


55.15.0622 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/red 


0 


R888 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S7 


65.15.0655 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


S90 


55.15.0655 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


p 


57.60.1121 


'1 pf’a 


12QR 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S8 


55.15.0655 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


S91 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R890 


57.60,1121 


1 Pf-B 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S9 


55.15.0622 1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/red 


0 


S92 


55,15.0655 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


R891 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 10 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


3 93 


55,15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


R892 


57.60.1121 




120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 11 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S94 


55.15.0755 




ra 


Switch 12mm, grn/gm 


0 


R893 


57.60,1121 




12QR 


MF, 1%, 0204. E24 


0 


S 12 


55,15.0602 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S95 


55,15.0604 




ra 


Switch 5mm, yel/ixansparent 


0 


R894 


57.60.1121 




120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 13 


55,15,0602 1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S96 


55,15.0655 




ra 




0 


R895 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


S 14 


55.15.0605 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S97 


55.15.0604 






Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R896 


57.60.1102 




IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 15 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S98 


55.15.0655 








0 


R897 


57.60.1181 


1 pee 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 16 


55.15.0602 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S99 


55.15.0604 








0 


R898 


57.60.1181 




180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 17 


55.15.0602 1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S100 


55.15,0604 




ra 




0 


R899 


57.60.1121 




120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S18 


55,15.0602 1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/lransparent 


0 


S 101 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 










120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 19 


55.15.0604 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 102 


55.15.0755 




1*a 


Switch 12mm, grn/grn 




R901 


57.60.1121 


1 pcp 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S20 


55.15.0655 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S 103 


55.15.0602 






Switch 5mm, red/llransparent 








1 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S21 


55.15.0605 1 pee 


l*a 


Switch 5mm, gm/transparent 


0 


3 104 


55.15.0655 




ra 


Switch 5mm, grn/grn 




R903 


57.60.1121 


1 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S22 


55.15,0604 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 105 


55.15.0602 




ra 


Switch 5mm, red/transparent 








1 pfO 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S23 


55.15,0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S 106 


55.15.0604 


1 pro 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 








1 




MF, 1%, 0204, E24 


0 


S24 


55.15.0655 1 pee 


l*a 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S 107 


55.15,0604 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 








1 pro 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S25 


55.15.0605 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 108 


55.15.0655 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 








1 pro 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S26 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 109 


55.15.0755 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, grn/gm 








1 pro 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S27 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 110 


55,15.0622 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/red 








1 PBO 




MF, 1%, 0204, E24 


0 


S28 


55.15.0655 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


S 111 


55.15.0755 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, gm/grn 








1 pro 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S29 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S 112 


55.15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 








1 




MF, 1%, 0204, E24 


0 


S30 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


S 113 


55.15,0644 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 








ppp 




MF, 1%, 0204, E24 


0 


S31 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 114 


55.15,0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 








1 pro 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S32 


55.15.0755 1 pee 


ra 


Switch 12mm, grn/grn 


0 


S 115 


55.15.0644 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


R914 


57.60.1121 


1 pro 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 33 


55.15,0644 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S 116 


55.15.0644 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 








1 P''® 




MF. 1%, 0204, E24 


0 


S 34 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


S 117 


55.15.0604 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 








1 pro 


120R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


S3S 


55.15.0605 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 118 


55.15.0655 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 








1 




MF, 1%, 0204, E24 


0 


S36 


55.15.0604 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 119 


55.15.0604 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R 918 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S37 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yelrtransparent 


0 


S 120 


55.15.0655 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


R919 


57.60.1102 


1 pC6 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S38 


55.15.0604 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 121 


55.15.0604 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R920 


57.60.1102 


1 pC8 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S39 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 122 


55.15.0655 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


R 921 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S40 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S 123 


55,15.0604 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


R 922 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S41 


55.15.0604 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 124 


55.15.0655 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


R923 


57.60.1102 


'1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S42 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 125 


55.15.0622 


1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/red 


0 


R924 


57.60,1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S43 


55.15,0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S 126 


55.15.0722 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, red/red 


0 


R925 


57.60,1102 




IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S44 


55.15.0644 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S127 


55.15.0644 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


R926 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


S45 


55.15.0644 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S 128 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R927 


57.60.1102 


1 pee 


1k0 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S46 


55.15,0755 1 pee 


ra 


Switch 12mm, grn/grn 


0 


S 129 


55.15.0744 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R928 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S47 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 130 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R929 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S48 


55.15.0605 1 pee 


ra 


Switch 5mm, gm/transparent 


0 


S 131 


55.15.0755 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, grn/grn 


0 


R930 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S49 


55.15.0605 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 132 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yei/yel 


0 


R931 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S50 


55,15,0605 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


3 133 


55.15.0755 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, grn/gm 


0 


R932 


57,60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 51 


55.15,0605 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 134 


55,15.0722 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, red/red 


0 


R933 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S52 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S 135 


55.15.0755 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, grn/grn 


0 


R934 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


S53 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S 136 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R935 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 54 


55,15.0655 1 pee 


1‘a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


3 137 


55.15.0704 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/transparent 


a 


R936 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


S55 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/grn 


0 


S 138 


55.15.0622 


1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/red 


0 


R937 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


S56 


55.15.0644 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


3 139 


55.15.0722 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, red/'red 


0 


R938 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S57 


55.15.0602 1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/transparent 


0 


S 140 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 1 2mm, yel/yel 


0 


R939 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S58 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


3 141 


55.15.0744 


1 pee 


1*a 


Switch 1 2mm, yel/yel 


0 


R940 


57.60.1102 


1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S59 


55.15.0604 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/transparent 


0 


S 142 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R941 


57.60.1181 


1 pee 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S60 


55.15.0755 1 pee 


ra 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 143 


55.15.0705 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, grn/transparent 


0 


R942 


57.60.1181 


1 pee 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S61 


55.15.0755 1 pee 


ra 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 144 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R943 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S62 


55.15.0605 1 pee 


ra 


Switch 5mm, grn/transparent 


0 


S 145 


55.15.0744 


1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R944 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S63 


55.15.0604 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yelAransparent 


0 


3 146 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R945 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S64 


55.15.0622 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, red/red 


0 


S 147 


55,15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


R946 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S65 


55.15.0655 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, gm/grn 


0 


S 148 


55.15.0744 


1 pee 


ra 


Switch 1 2mm, yei/yel 


0 


R947 


57,60,1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S66 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 


0 


S 149 


55.15.0704 




ra 


Switch 12mm, yel/transparent 


0 


R948 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S67 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 














0 


R949 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S68 


55.15.0644 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 










- . . 


0 


R950 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S69 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 














0 


R951 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S70 


55.15.0644 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 


Comments 










0 


R952 


57.60.1121 




120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S71 


55.15,0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 














0 


R953 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


3 72 


55.15.0655 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, grn/grn 














0 


R9S4 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


3 73 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, gm/grn 














0 


R955 


57.60,1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


3 74 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, gm/grn 














0 


R956 


57.60,1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


3 75 


55.15.0644 1 pee 


ra 


Switch 5mm, yel/yel 














0 


R 957 


57.60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


3 76 


55.15.0644 1 pee 


1*a 


Switch 5mm, yel/yel 














0 


R958 


57,60.1121 


1 pee 


120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


3 77 


55.15.0622 1 pee 


ra 


Switch 5mm, red/red 














0 


R959 


57.60.1121 




120R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


3 78 


55.15.0655 1 pee 


ra 


Switch 5mm, gm/grn 















SECTION 5 
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D950 Mixing Console 



5TUOER 



CAS Controller Board 1 .950.77 1 .20 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 C 1 59.60.3337 1 pee 100n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C2 59.60,3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C3 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C4 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 5 59.68.0117 1 pee 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C6 59.60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 7 59,60.3337 1 pee lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C8 59.68.0117 1 pce 220u EL 3SV, 10*10.7 

0 C 9 59.68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10 *10.7 

0 CIO 59.63.0129 1 pce 220n PEN 50V, 5%, 1812 

0 C 11 59.63,0129 1 pce 220n PEN 50V, 5%, 1812 

0 C 12 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0. C 13 59.68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10.7 

0 C 14 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 15 59.60.3337 1 pce lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 16 59.60.3333 1 pce 47n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 17 59.60.2257 1 pce 220p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 18 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

0 C 19 59,68.0065 1 pce lOu EL 16V, 4. 0*5.7 

0 C20 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C21 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C22 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 23 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

0 C24 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C25 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 26 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 27 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C28 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

0 C29 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C 30 59.60.3317 1 pce 2n2 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 31 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

0 C 32 59.60.2373 1 pce 1nO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C33 59.60.3317 1 pce 2n2 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 34 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

, 0 CSS 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C36 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C37 59.60.3317 1 pce 2n2 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C38 59,60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 39 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C40 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG. 0603 

0 C41 59,60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C42 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 43 59,60.3337 1 pce IQOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C44 59,60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C45 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C46 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C47 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C48 59,68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10.7 

0 C49 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C 50 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C 51 59.68,0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C52 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C53 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C54 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 CSS 59,68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10.7 

0 C 56 59.60.2373 1 pce 1n0 CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C57 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C58 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C 59 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C60 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C61 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C62 59.60,3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C83 59,63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C64 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C65 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C66 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C67 59.63,0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C68 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C69 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C70 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C71 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C72 59.68.0075 1 pce 470u EL 16 V, 10*10.7 

0 C73 59,68,0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10.7 

0 C74 59.68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10,7 

0 C75 59.60.3333 1 pce 47n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 76 59.60.2257 1 pce 220p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C77 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C78 59.68.0065 1 pce 10u EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 79 59.63,0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C80 59.68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10.7 

0 C81 59.60.3333 1 pce 47n CER SOV, 10%, X7R, 0805 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 C 82 59.60.2257 1 pce 220p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 83 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 84 59,68.0065 1 pce lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 85 59,63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C 86 59,68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10.7 

0 C 87 59,60.3333 1 pce 47n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 88 59.60.2257 1 pce 220p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 89 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 90 59.68.0065 1 pce lOu EL 16V, 4,0*5.7 

0 C 91 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C 92 59.68.0075 1 pce 470u EL 16V, 10*10.7 

0 C 93 59.60.3333 1 pce 47n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 94 59.60.2257 1 pce 220p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C95 59.68,0065 1 pce lOu EL 16V, 4.0*5,7 

0 C 96 59,63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C 97 59,60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 080S 

0 C 98 59.60.3317 1 pce 2n2 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 99 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 100 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 101 59,68.0111 1 pce 22u EL 35V, 6. 3*5. 7 

0 C 102 59.68.0117 1 pce 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C 103 59.60.2373 1 pce 1nO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C 104 59.60.2241 1 pce 47p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 105 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 106 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 107 59.60.2249 1 pce 100p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 108 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 109 59.60.3317 1 pce 2n2 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 110 59.60.2249 1 pce 100p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 cm 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 112 59.60.2373 1 pce 1nO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C 113 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 114 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 115 59.60.2365 1 pce 470p CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C 116 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

0 C 117 59,68.0115 1 pce lOOu EL 35V, 8.0*10.7 

0 C 118 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 119 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%. COG, 0805 

0 C 120 59.60.3317 1 pce 2n2 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 121 59,60.2373 1 pce 1nO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C 122 59.60.3317 1 pce 2n2 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 123 59.60.2221 1 pce 6p8 CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 124 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 125 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 126 59.68.0115 1 pce lOOu EL 35V, 8.0*10.7 

2 C 127 59.60.2241 1 pce 47p CER SOV. 5%, COG, 0603 

0 C 128 59.68.0107 1 pce 4u7 EL 35V, 4.0*5.7 

0 C 129 59.60.2249 1 pce 100p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 130 59.60.2249 1 pce lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 131 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 132 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 133 59.68.0025 1 pce 22u EL 6V, 4. 0*5.7 

0 C 134 59.68.0109 1 pce lOu EL 35V, 5.0*5.7 

0 C 135 59.68.0109 1 pce 10u EL 35V, 5,0*5.7 

0 C 136 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 1 0%, X7R, 0805 

0 C 137 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 139 59.60,3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 140 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%. X7R, 0805 

0 C 141 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 142 59,60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 143 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 144 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 145 59.60.3325 1 pce lOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 146 59,60.3321 1 pce 4n7 CER SOV. 10%, X7R, 0805 

0 C 147 59,60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 148 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 149 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 150 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C 151 59.63.0129 1 pce 220n PEN SOV, 5%, 1812 

0 C 152 59.60.3329 1 pce 22n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 153 59.60.2373 1 pce InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C 154 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 155 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 156 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV. 10%, X7R, 0805 

0 C 157 59.60.3333 1 pce 47n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 158 59.60.3337 1 poe lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 159 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV. 10%, X7R, 0805 

0 C 160 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 161 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 162 59,60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 163 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 



SECTION 5 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 C 164 59.60.3321 1 pce 4n7 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 165 59.60.3321 1 pce 4n7 CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 166 59.68.0107 1 pce 4u7 EL 35V, 4.0*5.7 

0 C 167 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 168 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 169 59.60,2241 1 pce 47p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 170 59.60.2241 1 pce 47p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 171 59,60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%. X7R, 0805 

0 C 172 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 1 0%, X7R, 0805 

0 C 173 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 174 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 175 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 176 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 177 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 178 59.60.2235 1 poe 27p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 179 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 180 59.60.2235 1 pce 27p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 181 59,68.0127 1 pce luO EL SOV, 4.0*5.7 

0 C 182 59.68.0065 1 pce lOu EL 16V, 40*5.7 

0 C 183 59.60.3337 1 pce 100n CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 Cl 84 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 185 59.60.3337 1 pce lOQn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 186 59.60,3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 187 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 188 59,60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 189 59,60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 190 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 191 59.60.3337 1 pce lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 D 1 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 2 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 3 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 4 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 5 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 6 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D7 50.04.0519 1 pce 1NS822 3A, Schottky 

0 D 8 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 9 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 10 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 Dll 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 12 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 13 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 14 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 1 5 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 16 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 17 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 18 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 19 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D2Q 50.04.0519 1 pce 1N5822 3A, Schottky 

0 D 21 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 22 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 23 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D24 50.60.8101 1 pce BAS85 200mA SOV Schottky SOD 80 

0 D 25 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 26 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 27 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 28 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 29 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 30 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 31 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 32 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 33 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 34 50,60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 35 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 36 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 37 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 38 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 39 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 40 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 41 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 42 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 43 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 44 50.60.8001 1 Dce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 45 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 46 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 47 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 48 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 49 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 50 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D51 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 52 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 D 53 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 54 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 55 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

Q D 56 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 57 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 58 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 59 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 60 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 61 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 62 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 63 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 64 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D65 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 66 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D67 50.04.0519 1 pce 1N5822 3A, Schottky 

0 D68 50.04.0519 1 pce 1N5822 3A, Schottky 

0 D69 50.04.0519 1 pce 1N5822 3 A, Schottky 

0 D70 50.04.0519 1 pce 1N5822 3A, Schottky 

0 D 71 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 72 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 73 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 74 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 75 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 76 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 77 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 78 50.60.8001 1 pce 4448 2Q0mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 79 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 80 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 81 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 82 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 83 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 84 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 85 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 86 50.60.8001 1 pce 4448 2O0mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 87 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 88 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 89 50.04.0527 1 pce IV1BR160 MBR 160, SB 160, 11 DQ 06, 

0 D 90 50.04.0527 1 pce IVIBR160 MBR 1 60, SB 160, 1 1 DQ 06, 

0 D 91 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 92 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 93 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 94 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 95 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 96 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 97 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 98 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 99 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 100 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 101 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 102 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 103 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 104 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 105 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 106 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 107 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 108 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 109 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 110 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 Dill 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 112 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 113 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 114 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 115 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 116 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 117 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 118 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 119 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 120 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 121 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 122 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 123 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 124 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 125 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 126 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 127 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 128 50.60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 129 50,60,8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 130 50,60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 131 50.60.8001 1 pce 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 132 50.60.8101 1 pce BAS85 200mA SOV Schottky SOD 80 
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CAS Controller Board 1 .950.77 1 .20 



Idx Pos. Part No. Qty. TypeA^al. Description 
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Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/ail. Description 



0 D 133 
0 D 134 
0 D 135 
0 D 136 
0 D 137 
0 D 138 
0 D 139 
0 D 140 
0 D 141 
0 D 142 
0 D 143 
0 D 144 
0 D 145 



50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 

50.60.8001 1 pee 



4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 

4448 



200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 



0 DL 1 50.60,9401 1 pee red 

0 DL 2 50.60,9401 1 pee red 

0 DL 3 50.60.9402 1 pee yel 

0 DL 4 50.60.9402 1 pee yel 



SMD LED superred 
SMD LED superred 
SMD LED yellow 
SMD LED yellow 



0 DV1 
0 DV2 
0 DV3 
0 DV4 



50.60.9013 1 pee 6V8 

not used 1 pee 2V7 

50.60.9007 1 pee 3V9 

50.60.9007 1 pee 3V9 



5%, 0.2W, SOT 23 
5%, 0.2W, SOT 23 
5%. 0.2W, SOT 23 
5%, 0.2W, SOT 23 



0 1C 1 
0 1C 2 
0 1C 3 
0 1C 4 
0 1C 5 
0 1C 6 
0 1C 7 
0 ICS 
0 1C 9 
0 1C 10 
0 1C 11 
0 1C 12 
0 1C 13 
0 1C 14 
0 1C 15 
0 IC 16 
0 IC 17 
0 IC 18 
0 IC 19 
0 IC20 
0 IC21 
0 IC22 
0 IC23 
0 IC24 
0 IC25 
0 IC26 
0 IC27 
0 IC28 
0 1C29 

0 IC 30 
0 IC 31 
0 IC 32 
0 IC 33 
0 IC34 
0 IC35 
0 IC 36 
0 IC37 
0 IC 38 
0 IC 39 
0 IC40 
0 IC41 
0 IC42 
0 IC43 
0 IC44 
0 IC45 
0 IC46 
0 1C 47 
0 IC48 
0 IC49 
0 IC 50 
0 1C 51 
0 IC52 
0 IC 53 
0 IC 54 
0 IC 55 
0 1C 56 
0 IC 57 
0 IC 58 



50.10.0127 1 pee 
50.62.0463 1 pee 
50.62.1086 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.62.1165 1 pee 
50.62.1165 1 pee 
50.62.1165 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.62.1951 1 pee 

50.62.1951 1 pee 

50.62.1951 1 pee 

50.61.9001 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.61.9001 1 pee 

50.61.9001 1 pee 

50.10.0106 1 pee 

50.10.0106 1 pee 
50.10.0106 1 pee 
50.10.0106 1 pee 
50.10.0106 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.10.0127 1 pee 

50.10.0127 1 pee 

50.10.0127 1 pee 
50.10.0127 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.61.9001 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.61.9001 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.10.0113 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.62.1951 1 pee 

50.62.1951 1 pee 

50.62.1951 1 pee 

50.61.9001 1 pee 

50.61.9001 1 pee 

50.10.0109 1 pee 

50.10.0108 1 pee 
50.61.0201 1 pee 

50.61.8106 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.62.1245 1 pee 

50.61.8006 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.62.1086 1 pee 

50.62.1165 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.61,9001 1 pee 

50.62.1165 1 pee 
not used 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.61.0201 1 pee 

50.62.1032 1 pee 



4973V3.3 Switching Reg 3.3V 3.5A 

DS34C86 4*RS 422 Line Receiver 

74HC 86 Quad 2input EXOR 

74HC165 8bit shift register 

74HC165 8bit shift register 

74HC165 8bit shift register 

74HC165 8bit shift register 

74HC165 8bit shift register 

TL062 Dual FET Op-Amp 

74HC4051 8ch analog mux/demux 

74HC4051 8ch analog mux/demux 

74HC4051 8ch analog mux/demux 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

TL062 Dual FET Op-Amp 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

TL431 Shunt regulator 

TL431 Shunt regulator 

TL431 Shunt regulator 

TL431 Shunt regulator 

TL431 Shunt regulator 

74HC165 8bit shift register 

4973V3.3 Switching Reg 3.3V 3.5A 

4973V3.3 Switching Reg 3,3V 3.5A 

4973V3.3 Switching Reg 3,3V 3.5A 

4973V3.3 Switching Reg 3.3V 3.5A 

74HC165 8bit shift register 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

TL062 Dual FET Op-Amp 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

TL062 Dual FET Op-Amp 

3843 IC IP 3843 N 

74HC165 8bit shift register 

74HC165 8bit shift register 

74HC4051 8ch analog mux/demux 

74HC4051 8ch analog mux/demux 

74HC4051 8ch analog mux/demux 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

LM337L Series regulator 100mA ...-37V 

LM317L Series regulator 1 00mA ...+37V 

TL062 Dual FET Op-Amp 

ADS7841 4*A/D Converter 1 2bit SO 1 6 

74HC165 8bit shift register 

74HC165 8bit shift register 

TL062 Dual FET Op-Amp 

74HC245 Octal bus transceiver 

DAC7614 4*D/A Converter 12bit SO 20 

TL062 Dual FET Op-Amp 

74HC 86 Quad 2input EXOR 

74HC165 8bit shift register 

TL062 Dual FET Op-Amp 

LM393 Dual voltage comp. SO 8 

74HC165 8bit shift register 

EPC1 EPLD Config ROM 

TL062 Dual FET Op-Amp 

TL062 Dual FET Op-Amp 

74HC 32 Quad 2input OR 



0 IC59 
0 IC60 
0 IC 61 

0 IC 62 

0 IC63 
0 IC64 
0 IC65 
0 IC66 
0 IC67 
0 IC68 
0 IC69 
0 IC70 
0 IC71 
0 1C 72 
0 IC73 



50.63,4210 1 pee 
50.62.3573 1 pee 
50.62.3573 1 pee 

50.62.3138 1 pee 
50,62.1904 1 pee 

1.950.946.20 
50.63.1504 1 pee 
50.63.2001 1 pee 

50,63.0100 1 pee 

1.950.950.20 
50,62.1014 1 pee 

1.950.945.20 
50.63.1504 1 pee 

50.62.1244 1 pee 

50.62.1245 1 pee 



EPF10K10 

74HCT573 

74HCT573 

74HCT138 

74HCU04 

551001 

7705B 

MC68302 

74HC 14 

551001 

74HC244 

74HC245 



PLD10 000 gates 
Octal D-type latch 
Octal D-type latch 
3 to 8 line decoder 
Hex inverter unbuffered 
SW771 high (1C70 50,63.1303) 
SRAM 128K*8, 100ns 
Reset Generator 
MPU 16bit 

SW771 HDLC (50.63.3000) 
Hex Schmitt trigger inverter 
SW771 low (IC64 50.63,1303) 
SRAM128K‘8, 100ns 
Octal buffer line driver/recei 
Octal bus transceiver 



62.03.0040 1 pee 100uH 

62.03.0040 1 pee 100uH 

62.03.0040 1 pee 100uH 

62.03.0040 1 pee lOOuH 

62.03.0040 1 pee lOOuH 



5A Toroid Chocke 
5A Toroid Chocke 
5A Toroid Chocke 
5A Toroid Chocke 
5A Toroid Chocke 



0 MP 1 
0 MP2 
0 MP3 
0 MP4 
0 MP5 
0 MP6 



1,950.771,11 1 pee 

43.01.0108 1 pee 
1.950.771.10 1 pee 
28.99.0119 2 pcs 
28.21.2308 2 pcs 
23.01.2027 2 pcs 



Label 



M2. 5 



CAS Controller Board PCB 
ESE-WARNSCHILD 
Nr. Etikette 5 * 20 
ROHRNIETE D 2.5-0.15* 9 
ROHRNIETE.DIN D 2,5* 6.0 
U-Scheibe 2.7/6. 0*0.5 St gb 



0 P 1 
0 P2 
0 P3 
0 P4 
0 P5 
0 P6 
0 P 7 
0 P 8 
0 P 9 
0 P 10 
0 P 11 
0 P 12 
0 P 13 
0 P 14 
0 P 15 
0 P 16 



54.14.2017 1 
54.11.0125 1 

54.11.0125 1 

54.11.0125 1 

54.11.0125 1 
54.25,0054 1 
54.11.0125 1 
54.11.0125 1 
54.11.0125 1 
54.11.0125 1 
54.11.0125 1 

54.14.4126 1 

54.14.4126 1 

54.14.4126 1 

54.14.4126 1 
54.12,0727 1 



pee 20p 

pee 1p 

pee Ip 

pee 1p 

pee Ip 

pee 4p 

pee Ip 

pee 1p 

pee ip 

pee Ip 

pee Ip 

pee 26p 

pee 26p 

pee 26p 

pee 26 p 

pee 7p 



Winkelstecker Au 
Pin, Ireihig, winkel 
Pin, Ireihig, winkel 
Pin, Ireihig, winkel 
Pin, Ireihig, winkel 
Buchse, 16A, winkel, PCB 
Pin, Ireihig, winkel 
Pin, Ireihig, winkel 
Pin, Ireihig, winkel 
Pin, Ireihig. winkel 
Pin, Ireihig, winkel 
1/20" Au, gerade 
1/20" Au, gerade 
1/20” Au, gerade 
1/20” Au, gerade 
Sleeker winkel PCB 



0 Q 1 
0 Q2 
0 Q3 
0 Q4 
0 Q5 
0 Q 6 
0 Q 7 
0 Q8 
0 Q9 
0 Q 10 
0 Q 11 
0 Q 12 
0 Q 13 
0 Q 14 
0 Q 15 
0 Q 16 
0 Q 17 
0 Q 18 



50.03.1554 1 pee 
50.03.1505 1 pee 
50.60.0002 1 pee 
50.60.0002 1 pee 
50.60.0002 1 pee 
50.60.0002 1 pee 

50.60.0002 1 poe 

50.60.2201 1 poe 

50.60.0002 1 pee 

50.60.0002 1 pee 

50.60.1002 1 pee 
50.60.2001 1 pee 

50.60.1002 1 poe 

50.03.0351 1 pee 

50.03.0351 1 pee 

50.03.0340 1 pee 

50.03.0340 1 pee 

50.60.7001 1 pee 



VP0808L P-VMOS-FET 60V, 0.33A 

VN0808L N-VMOS-FET 80V, 0.35A 

BC850C NPN 45V 100mA SOT 23 
BC850C NPN 45V 100mA SOT 23 
BC850C NPN 45V 100mA SOT 23 
BC850C NPN 45V 100mA SOT 23 
BC85QC NPN 45V 100mA SOT 23 
BUK582-100 PowerMOS N-Ch 100V, 0.31 Ohm 
BCS50C NPN 45V 100mA SOT 23 

BC850C NPN 45V 100mA SOT 23 

BC860C PNP 45V 100mA SOT 23 

J112 JFET N-Channel 

BC860C PNP 45V 100mA SOT 23 

BC327-25 PNP, 800mA 

BC327-25 PNP, 800mA 

BC337-25 800mA, 45V, NPN 

BC337-25 800mA, 45V, NPN 

BT1 38B Triao 8A, 600V, SOT 404 



0 R 1 
0 R2 
0 R3 
0 R4 
0 R5 
0 R6 
0 R7 
0 R8 
0 R 9 
0 RIO 
0 R 11 
0 R12 

0 R 13 
0 R 14 
0 R 15 
0 R 16 
0 R 17 
0 R 18 



57.60.1102 1 

57.60.1102 1 

57.60.1000 1 

57.60.1000 1 

57.60.1102 1 

57.60.1000 1 

57.60.1101 1 
57.60.1683 1 

57.60.1102 1 

57.60.1102 1 

57.60.1102 1 

57.60.1101 1 

57.60.1000 1 

57.60.1000 1 

57.60.1000 1 

57.92.7011 1 

57.60.1102 1 

57.60.1103 1 



pee 1 kO 

pee 1 kO 

pee ORO 

pee ORO 

pee 1 kO 

pee ORO 

pee 1 0OR 

pee 68k 

pee 1 kO 

pee 1 kO 

pee 1 kO 

poe 1 0OR 

pee ORO 

pee ORO 

pee ORO 

pee 0.2A 

pee 1 kO 



MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
PTC 60V 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 



0 R 19 57,60.1132 1 pee 

0 R 20 57.60,1622 1 pee 

0 R21 57.60,1102 1 pee 

0 R22 57.60.1222 1 pee 

0 R23 57.60.1000 1 pee 

0 R24 57.69.1097 1 pee 

0 R25 57.69.1097 1 pee 

0 R26 57.60.1102 1 pee 

0 R27 57.60.1102 1 pee 

0 R28 57,60.1102 1 pee 

0 R29 57.60.1102 1 pee . 

0 R30 57.60.1102 1 pee 

0 R31 57.60.1000 1 pee 

0 R32 57.60.1152 1 pee 

0 R33 57.60.1000 1 pee 

0 R34 57.60,1000 1 pee 

0 R 35 57.60,1000 1 poe 

0 R36 57.60.1101 1 pee 

0 R37 57,60.1000 1 pee 

0 R38 57.60.1152 1 pee 

0 R39 57,60.1102 1 pee 

0 R40 57.60.1153 1 pee 

0 R41 57,60.1000 1 pee 

0 R42 57.60.1102 1 pee 

0 R43 57.60.1102 1 pee 

0 R44 57,60.1102 1 pee 

0 R45 57.60.1102 1 pee 

0 R46 57.60.1153 1 pee 

0 R47 57.60.1683 1 pee 

0 R48 57.60.1104 1 poe 

0 R49 57.60.1564 1 poe 

0 R 50 57.60.1000 1 pee 

0 R51 57.60.1000 1 poe 

0 R52 57.60.1000 1 pee 

0 R53 57.60.1564 1 pee 

0 R 54 57.60.1104 1 pee 

0 R55 57.60.1102 1 poe 

0 R 56 57.60.1153 1 pee 

0 R 57 57.60.1153 1 pee 

0 R58 57.60.1102 1 poe 

0 R59 57.60.1332 1 pee 

0 R60 57.60.1155 1 pee 

0 R61 57.60.1103 1 pee 

0 R62 57.60.1102 1 poe 

0 R63 57.60.1153 1 pee 

0 R64 57.60.1683 1 pee 

0 R65 57.60.1104 1 pee 

0 R66 57.60.1564 1 pee 

0 R67 57.60.1152 1 poe 

0 R68 57,60.1152 1 pee 

0 R69 57.60.1102 1 pee 

0 R70 57.60.1153 1 pee 

0 R71 57.60.1683 1 poe 

0 R 72 57.60.1104 1 pee 

0 R73 57,60.1564 1 pee 

0 R 74 57.60.1102 1 pee 

0 R 75 57,60.1203 1 pee 

0 R76 57.60.1123 1 pee 

0 R77 57.60.1000 1 pee 

0 R78 57.60.1564 1 poe 

0 R79 57.60.1104 1 pee 

0 R80 57.60.1152 1 pee 

0 R81 57.60.1152 1 pee 

0 R82 57.60.1564 1 pee 

0 R83 57.60,1104 1 pee 

0 R84 57.60.1102 1 pee 

0 R85 57.60.1332 1 pee 

0 R 86 57.60.1103 1 pee 

0 R87 57.60,1155 1 pee 

0 R 88 57,60.1332 1 pee 

0 R89 57.60,1102 1 pee 

0 R90 57.60.1155 1 pee 

0 R91 57.60.1103 1 poe 

0 R92 57.60.1000 1 pee 

0 R93 57.60.1102 1 poe 

0 R94 57.60,1102 1 pee 

0 R95 57.60,1102 1 pee 

0 R96 57.60.1102 1 pee 

0 R97 57.60.1123 1 pee 



1k3 MF, 1%, 0204, E24 

6k2 MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

2k2 MF, 1%, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

10k CF 5% 0603 

10k CF 5% 0603 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

1k0 MF, 1 %, 0204, E24 

1k0 MF, 1 %, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

1k5 MF, 1 %, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

ORO MF, 0204 

ORO MF, 0204 

100R MF, 1 %, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

1kS MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

15k MF, 1 %, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

1k0 MF, 1%, 0204, E24 

1k0 MF, 1 %, 0204, E24 

1k0 MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

15k MF, il%, 0204, E24 

68k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

S60k MF, 1%, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

ORO MF, 0204 

ORO MF, 0204 

560k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

1k0 MF, 1%, 0204, E24 

15k MF, 1%, 0204, E24 

15k MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

3k3 MF, 1%, 0204, E24 

1M5 MF, 1%, 0204, E24 

10k MF, 1 %, 0204, E24 

1 kO MF, 1 %, 0204, E24 

15k MF, 1%, 0204, E24 

68k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

560k MF, 1%, 0204, E24 

1k5 MF, 1%, 0204, E24 

1k5 MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

15k MF, 1%, 0204, E24 

68k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1 %, 0204, E24 

560k MF, 1%, 0204, E24 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

20k MF, 1 %, 0204, E24 

12k MF, 1%, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

560k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

1k5 MF, 1%, 0204, E24 

1kS MF, 1%, 0204, E24 

560k MF, 1%, 0204, E24 

100k MF, 1%, 0204, E24 

1k0 MF, 1 %, 0204, E24 

3k3 MF, 1 %, 0204, E24 

10k MF, 1 %, 0204, E24 

1M5 MF, 1 %, 0204, E24 

3k3 MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

1M5 MF, 1 %, 0204, E24 

10k MF, 1 %, 0204, E24 

ORO MF, 0204 

IkO MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

1k0 MF, 1 %, 0204, E24 

IkO MF, 1%, 0204, E24 

12k MF, 1%, 0204, E24 



0 R 98 57.60 

0 R 99 57.60 

0 R 100 57.60 

0 R 101 57.60 

0 R 102 57.60 

0 R 103 57.60 

0 R 104 57.60 

0 R 105 57.60 

0 R 106 57.60 

0 R 107 57.60 

0 R 108 57.60 

0 R 109 57.60 

0 R 110 57.60 

0 R111 57.60 

0 R 112 57.60 

0 R 113 57.60 

0 R 114 57.60 

0 R 115 57.60 

0 R 116 57,60 

0 R 117 57.60 

0 R 118 57.60 

0 R 119 57.60 

0 R 120 57.60 

0 R121 57.60 

0 R 122 57.60 

0 R 123 57.60 

0 R 124 57.60 

0 R 125 57.60 

0 R 126 57.60 

0 R 127 57.60 

0 R 128 57.60 

0 R129 57.60 

0 R 130 57.60 

0 R131 57.60 

0 R 132 57.60 

0 R 133 57.69 

0 R 134 57.69 

0 R 135 57.60 

0 R 136 57.60 

0 R 137 57.60 

0 R 138 57.60 

0 R 139 57.60 

0 R 140 57.60 

0 R 141 57.60 

0 R 142 57.60 

0 R 143 57.60 

0 R 144 57.60 

0 R 145 57.60 

0 R 146 57.60 

0 R 147 57.60 

0 R 148 57,60 

0 R 149 57.60 

0 R 150 57.60 

0 R151 57.60 

0 R 152 57.60 

0 R 153 57.60 

0 R 154 57.60 

0 R 155 57.60 

0 R 156 57.60 

0 R 157 57.60 

0 R 158 57.60 

0 R 159 57.60 

0 R 160 57.60 

0 R161 57.60 

0 R 162 57.60 

0 R 163 57.60, 

0 R 164 57.60, 

0 R 165 57.60 

0 R 166 57.60, 

0 R 167 57.60, 

0 R 168 57.60, 

0 R 169 57.60, 

0 R 170 57.60. 

0 R 171 57.60, 

0 R 172 57.60, 

0 R 173 57.60, 

0 R 174 57,60, 

0 R 175 57.60. 

0 R 176 57.60, 

0 R 177 57.60. 

0 R 178 57.60, 



.1123 1 pee 12k 

,1153 1 pee 15k 

.1000 1 pee ORO 

.1000 1 pee ORO 

.1203 1 pee 20k 

.1000 1 pee ORO 

.1203 1 pee 20k 

,1203 1 pee 20k 

.1000 1 pee ORO 

.1203 1 pee 20k 

,1123 1 pee 12k 

,1102 1 pee IkO 

,1683 1 pee 68k 

.1683 1 pee 68 k 

,1683 1 pee 68k 

,1683 1 pee 68 k 

1000 1 pee ORO 

,1102 1 pee IkO 

,1000 1 pee ORO 

,1103 1 pee 10k 

,1132 1 pee 1k3 

,16212 1 pee 6k2 

,1102 1 pee IkO 

,1103 1 pee 10k 

,11312 1 pee 1k3 

,16212 1 pee 6k2 

.1102 1 pee IkO 

.1103 1 pee 10k 

,1132 1 pee 1k3 

.16212 1 pee 6k2 

.1102 1 pee IkO 

.1103 1 pee 10k 

,147’2 1 pee 4k7 

,1242 1 pee 2k4 

,1153 1 pee 15k 

.1097 1 pee 10k 

.1097 1 poe 10k 

,1102 1 poe 1k0 

.1102 1 pee IkO 

,1104 1 pee 100k 

.1000 1 pee ORO 

.1102 1 pee 1k0 

,1102 1 pee 1k0 

.1153 1 pee 15k 

.16EI3 1 pee 68k 

.1104 1 pee 100k 

.1584 1 poe 560k 

.1103 1 pee 10k 

.1683 1 pee 68k 

.1104 1 pee 100k 

.122!4 1 pee 220k 

.1102 1 pee 1k0 

.1103 1 pee 10k 

. 12212 1 pee 2k2 

.1564 1 pee 560k 

.1104 1 pee 100k 

.1102 1 pee IkO 

.1109 1 pee 1R 

.1109 1 pee 1R 

.1109 1 pee 1R 

,1109 1 pee 1R 

,1100 1 pee 10R 

,1102 1 pee 1k0 

,1152 1 pee 1k5 

,1152 1 pee 1k5 

1152 1 pee IkS 

1152 1 pee 1k5 

1332 1 pee 3k3 

1102 1 pee 1k0 

1103 1 pee 10k 

1155 1 pee IMS 

1000 1 poe ORO 

1152 1 pee 1k5 

1152 1 pee 1k5 

1152 1 pee 1k5 

1152 1 pee 1k5 

1000 1 pee ORO 

1000 1 pee ORO 

1000 1 pee ORO 

1332 1 pee 3k3 

1471 1 pee 470R 



MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
CF 5% 0603 
CF 5% 0603 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF. 1%, 0204, E24 
MF. 1%. 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%. 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF. 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
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Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 R 179 57,60.1154 1 pee 150k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 180 57,60.1273 1 pee 27k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 181 57.60.1562 1 pee 5k6 MF, 1%, 0204, E24 

0 R 182 57,60.1331 1 pee 330R MF, 1%, 0204, E24 

0 R183 57.60.1102 1 pee 1k0 MF, 1%, 0204, E24 

0 R184 „ 57.60.1153 1 pee 15k MF. 1%, 0204, E24 

0 R 185 57.60.1153 1 pee 15k MF. 1%, 0204, E24 

0 R186 57.60.1683 1 pee 68k MF. 1%, 0204, E24 

0 R 187 57,60.1564 1 pee 560k MF, 1%. 0204, E24 

0 R 188 57.60.1102 1 pee 1k0 MF. 1%, 0204, E24 

0 R 189 57.60.1153 1 pee 15k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 190 57.60.1683 1 pee 68k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 191 57.60.1153 1 pee 15k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 192 57.60.1564 1 pee 560k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 193 57.60.1564 1 pee 560k MF, 1%, 0204, E24 

0 Rf94 57,60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R t95 57.60,1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 196 57.60.1564 1 pee 560k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 197 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 198 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R 199 57.60.1102 1 pee IkQ MF, 1%, 0204, E24 

0 R200 not used 1 pee 8k2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R201 57.60.1821 1 pee 820R MF, 1%, 0204, E24 

0 R202 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R203 57.60.1821 1 pee 820R MF, 1%, 0204, E24 

0 R204 57.60.1271 1 pee 270R MF, 1%, 0204, E24 

0 R205 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R206 57,60.1332 1 pee 3k3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R207 57.60.1155 1 pee 1M5 MF, 1%, 0204, E24 

0 R208 57,60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R209 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R210 57,60.1332 1 pee 3k3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R211 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R212 57.60.1155 1 pee 1M5 MF, 1 %, 0204, E24 

0 R213 not used 1 pee 4M7 MF, 1%, 0204, E24 

0 R214 not used 1 pee 2k7 MF, 1%, 0204, E24 

0 R215 57.60,1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R216 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R217 not used 1 pee 100R MF, 1%, 0204, E24 

0 R218 57,60.1331 1 pee 330R MF, 1%, 0204, E24 

0 R219 57.60.1331 1 pee 330R MF, 1%, 0204, E24 

0 R220 57.00.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204. E24 

0 R221 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R222 57.60,1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R223 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R224 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R225 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R226 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R227 57.60.1220 1 pee 22R MF, 1%, 0204, E24 

0 R228 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R229 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R230 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%. 0204, E24 

0 R231 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R232 57.60.1000 1 pee ORO MF. 0204 

0 R233 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R234 57,60,1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R235 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R236 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%. 0204, E24 

0 R237 57.60.1470 1 pee 47R MF, 1%. 0204, E24 

0 R238 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R239 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R240 not used 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R241 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R242 57.60,1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R243 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R244 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R245 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R246 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R247 57.60,1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R248 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R249 57.60.1104 1 pee lOOk MF, 1%, 0204, E24 

0 R250 57,60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R251 57.60,1223 1 pee 22k MF, 1%, 0204, E24 

0 R252 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R253 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R254 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R255 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R256 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R257 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R258 57.60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R259 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 R260 57,60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R261 57.60.1224 1 pee 220k MF, 1%, 0204, E24 

0 R262 57.60.1113 1 pee 11k MF, 1%, 0204, E24 

0 R263 57.60.1223 1 pee 22k MF, 1%, 0204, E24 

0 R264 57.60.1105 1 pee 1M MF, 1%, 0204, E24 

0 R265 57,60.1133 1 pee 13k MF, 1%, 0204, E24 

0 R266 57.60.1222 1 pee 2k2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R267 57,60.1224 1 pee 220k MF, 1%, 0204, E24 

0 R268 57.60.1474 1 pee 470k MF, 1%, 0204, E24 

0 R269 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%. 0204, E24 

0 R270 57.60.1222 1 pee 2k2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R271 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R272 57.60.1475 1 pee 4M7 MF, 1%, 0204, E24 

0 R273 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R274 57,60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R275 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R276 57.60.1102 1 pee 1k0 MF, 1%, 0204, E24 

0 R277 57.60.1223 1 pee 22k MF, 1%, 0204, E24 

0 R278 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R279 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R280 57.69.1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R281 57.69.1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R282 57.69.1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R283 57.60.1433 1 pee 43k MF, 1%, 0204, E24 

0 R284 57,60.1104 1 pee 100k MF, 1%, 0204, E24 

0 R285 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R286 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R287 57,60,1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R288 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R289 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R290 57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R291 57,60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R292 57.60.1224 1 pee 220k MF, 1%, 0204, E24 

0 R293 57,60.1124 1 pee 120k MF, 1%, 0204, E24 

0 R294 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R295 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R296 ,57.60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R297 57,60.1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R298 57.69.1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R299 57.19.0330 1 pee 33R 5%, 0207, Fuse 

0 R 300 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R301 57,60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R302 57.19.0330 1 pee 33R 5%, 0207, Fuse 

0 R303 57.60.1221 1 pee 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R304 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R305 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R306 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R307 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R308 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R309 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R310 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R311 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R312 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R313 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R314 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R315 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R316 57,69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R317 57,69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R318 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R319 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R320 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R321 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R322 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R323 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R324 57.60.1222 1 pee 2k2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R325 57.60.1105 1 pee 1M MF, 1 %, 0204, E24 

0 R326 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R327 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R328 57,69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R329 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R330 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R331 57.69,1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R332 57.69.1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R333 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R334 57,69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R335 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R336 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R337 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R338 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R339 57.69.1073 1 pee 1k0 CF 5% 0603 

0 R340 57.69.1073 1 pee IkO CF 5% 0603 
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Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 R 341 57,60.1332 1 pee 3k3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R342 57.60,1100 1 pee 10R MF, 1%, 0204, E24 

0 R343 57.60.1684 1 pee 680k MF, 1%, 0204, E24 

0 R344 57.69,1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R345 57.69.1073 1 pee 1k0 CF 5% 0603 

0 R346 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R347 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R348 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R349 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R350 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R351 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 -R352 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R353 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R354 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R355 57,69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R356 57,69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R357 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R358 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R359 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R360 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R361 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R 362 57.60,1000 1 pee ORO MF, 0204 

0 R363 57.69.1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R364 57.69,1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R365 57.69,1073 1 pee 1k0 CF 5% 0603 

0 R366 57.69,1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R367 57,69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R368 57,69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R369 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R370 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R371 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R372 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R373 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R 374 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R375 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R376 57,69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R377 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R378 57.69,1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R379 57.69,1073 1 pee IkO CF 5% 0603 

0 R380 57.60.1225 1 pee 2M2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R381 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 R382 57.60,1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R383 57.60.1102 1 pee IkO MF, 1%, 0204, E24 

0 R384 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R385 57.69.1097 1 pee 10k CF 5% 0603 

0 R386 57.60.1103 1 pee 10k MF, 1%, 0204, E24 

0 RA1 not used 1 pee 100k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA2 not used 1 pee 200R Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA 3 not used 1 pee Ik Cermet, 10%, O.SW, vertical 

0 SI 55,12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 2 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S3 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S4 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 5 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S6 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 7 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 8 55,12,1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S9 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 10 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S11 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 12 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 13 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 14 55,12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S15 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 16 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 17 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 18 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 19 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S20 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S21 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S22 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S23 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S24 55,12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S25 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S26 55,12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S27 55.12.1317 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch, switch 

0 S28 55.12.1316 1 pee N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S29 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 30 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 S31 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S32 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S33 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 34 55,12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 35 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 36 55.12,1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 37 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 38 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S 39 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S40 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S41 55,12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S42 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S43 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S44 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S45 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S46 55.12.1316 1 pce N=40 Drehgeber magnetisch 

0 S47 55.12.1108 1 pce 8p DIL-Switch piano 

0 S48 55.60.0201 1 pce 1*s SMD Tactswitch 

0 T1 1.022,658.00 1 pce TRAFO 13.5V 

0 TP 1 54.33.6010 1 pce 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 2 54.33.6010 1 pce 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TPS 54.33.6010 1 pce 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 4 54.33.6010 1 pce 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 XIC 59 53.03.2284 1 pce 84p PLCC-Socket 

1 XiC 64 53,03.2232 1 pce 32p PLCC-Socket 

0 XIC 68 53.03.2220 1 pce 20p PLCC-Socket 

1 XIC 70 53,03.2232 1 pce 32p PLCC-Socket 

0 Y 1 89,01.0376 1 pce 3.2768MHz XTALHC18U 

0 Y2 89.60.1005 1 pce 16.000MHz SMD Quartz 

End of List 

Comments 
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AUTOMATION CONTROL UNIT ESE 


SC 


1 .940.818.00 
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0 S 17 55.15,0704 

0 S 18 55.15.0705 

0 S 19 55.15.0702 

0 S20 55.15.0704 

0 S21 55.15.0705 

0 S22 55.15.0704 

0 S23 55.15,0704 



TASTE 1*A12MM, GB/T: 
TASTE r A 12MM, GN/T 
TASTE 1*A 12MM, RT/T( 
TASTE 1"A 12MM, GB/Ti 

TASTE 1’A 12MM, GN/T 
TASTE 1'A 12MM, GB/Ti 
TASTE 1-A 12MM, GB/TI 



-End 
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Serdat Interface Board 1 . 990 . 8 1 2.00 



PI 




Ad ..POS REF. No. 



PESCRIPTIOM. 



HANUFACTURER 



C....10 

C....13 

C....15 

C....17 

C....19 

C....20 

C....21 
C....22 
C....23 
01 C....24 



IC....2 
IC....3 
1C. ...4 

IC....6 
IC....7 
1C.. ..8 
IC....9 
1C... 10 

IC...11 
IC...12 
1C... 13 
IC...14 
1C.. .15 
IC...16 
1C. ..17 

JS....1 

JS....2 

JS....3 

JS....4 



59.06.0683 

59.06.0683 

59.34.4161 

59.06.0104 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0104 

59.061.0104 

59.06.0104 
59.06.0633 

59.341.6561 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

69.06.0683 

59.06.0683 
59.06.0683 
59.06.0683 
59.06.0633 



59.06.0683 .068 u 

59.06.0683 .068 u 

59.22.3470 47 u 

59.32.4331 330 p 

50.0- 4.0125 IN 4448 

50.0- 4.0127 BAT 42 

50.0- 4.0127 BAT 42 

50.0- 4.0125 IN 4448 



50.17.1165 

50.17.1595 

50.17.1165 

50.17.1595 

50.0-3.0119 

50.17.1165 

50.17.1595 

50.17.1014 

50.17.1541 

50.17.1165 



74 HC 165 
74 HC 595 
74 HC 165 
74 HC 595 
TL 062 CP 
74 HC 165 
74 HC 595 
74 HC 14 
74 HC 541 
74 HC 165 



50.17.1595 74 HC 595 
50.17.1595 74 HC 595 
50.17.1695 74 HC 595 
50.17.1014 74 HC 14 
50.17.1165 74 HC 165 
50.17.1595 74 HC 595 
50.17.1595 74 HC 595 

54.01.0020 0.63*0.63 
54.01.0020 0.63*0.63 
54.01.0020 0.63*0.63 
54.01.0020 0.63*0.63 

54.11.0131 0.63*0.63 

54.14.2002 

54.11.2013 



10%. 63V , PETP 
10%. 63V , PETP 
5%, N7SO . CER 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V . PETP 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 

5%,N1500 , CER 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V . PETP 
10%, 63V . PETP 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 
10%. 63V , PETP 
10%, 63V , PETP 

10%, 63V , PETP 
10%. 63V , PETP 
-20%, lOV , EL 
20%. 50V , CER 

75 V, 150 «iA, 4 nS, 'Si. 

3>0 V. 100 «A. Schottky. 

30 V. 100 HA, Schottky. 

75 V. 150 bA, 4 nS. Si. 

{(-Bit Psr»1. Inp./S«ri»l Out. Shift Register 
«-Bit S. Inp. /Letch. 3-St. P. Out. Shift Reg 
8-Bit Psrel. Inp./Seritl Out. Shift Register 
«-Bit S. Inp. /Letch. 3-St. P. Out. Shift Reg 
Low Power JFET Operetionel Aaplifier. 

8-Bit Perel. Inp./Seriel Out. Shift Register 
8-Bit S. Itip./Letch. 3-St. P. Out. Shift Reg 
Hex Schiitt-Trigger Inverter. 

(ktel 3-St. Honinv. Buf./Line Drv./Line Recv 
8-Bit Perel. Inp./Seriel Out. Shift Register 

8-Bit S. Inp./Letch. 3-St. P. Out. Shift Reg 

8-Bit S. Inp./Letch. 3-St. P. Out. Shift Reg 

8-Bit S. Inp./Letch. 3-St. P. Out. Shift Reg 

Hex Sch«itt-Trigger Inverter. 

8-Bit Perel. Inp./Seriel Out. Shift Register 
8-Bit S. Inp./Letch, 3-St. P. Out. Shift Reg 

8-Bit S. Inp./Utch. 3-St. P. Out. Shift Reg 



• 7 pcs. see Note 1, 

• 7 pcs. see Note 1. 

* 7 pcs. see Note 1. 

* 3 pcs. see Note 2. 

56 pcs. Right Angled Double Row Pin Render. 
;2*8 pins PCB Hele Connector for Ribbon-Cable 
2*16 pins 6K Angled Male Eurocerd-Connector. 



Q 1 50.03.0407 BC 550 C 45 V. 100 leA, NPN, Sii. 



22 k 
330 k 
330 k 
100 k 



RT....1 

RT....2 

RT....3 

RT....4 

RZ....1 

RZ....2 

RZ....3 

RZ....4 

RZ....5 



57,11.3223 

57.11.3334 

57.11.3334 
57.11.3104 
57.11.3122 
57.11.3103 
57.11.3103 

57.92.7014 
57.92.7016 

57.92.7014 
57.92.7014 

57.£i8.4101 8 * 100 k 
57. £18. 4101 8 * 100 k 
57. £18. 4101 8 * 100 k 
57. £18. 4101 8 • 100 k 
57. £18. 4101 8 * 100 k 



1%, 0207 . ME 
1%, 0207 , HE 
1%, 0207 , HE 
1%, 0207 , HE 
1%, 0207 , HE 
1%, 0207 , HE 
1%. 0207 , HE 

0.46 oha / 0.650 A / 20 degr. C. PTC 
0.14 oha / 1.600 A / 20 degr. C. PTC 
0.46 oha / 0.650 A / 20 degr. C, PTC 
0.46 oha / 0.650 A / 20 degr. C. PTC 

2%, SIP 9 
2%. SIP 9 
2%. SIP 9 
2%. SIP 9 
2%, SIP 9 



TP....1 54.02.0320 2.8 * 0.8 Straight PCB Kale Eeston-Connector. 



H 1 00.03.0000 not used 
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SCENE 

□ □ 



PUNCH 

IN 



PUNCH 

OUT 



RECORD PLAY 

TOUCH 
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D950 Mixing Console 



Automation Control Board 1.950.818.00 ( 0) Page: 1 of 2 

Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



0 


C 1 


59.60.3337 1 pee 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C 2 


59.60.3337 1 pee 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C 3 


59.60.3337 1 pee 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C4 


59.60.3337 1 pee 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C 5 


59.60.3337 1 pee 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C 6 


59.60.3337 1 Dce 


lOOn 


CER 50V. 10%. X7R. 0805 


0 


C 7 


59.60.3337 1 pee 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C 8 


59.60.3337 1 pee 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


DL1 


50.04.2129 1 pee 


LS3360 


DL LS 3360 , RT DIFF 


0 


DL2 


50.04.2130 1 pee 


LY3360 


DL LY3360, GB DIFF 


0 


DL3 


50.04.2131 1 pee 


LG3360 


DL LG 3360, GN DIFF 


0 


IC 1 


50.62.1595 1 pee 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


IC2 


50.62.1595 1 pee 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


IC3 


50.62.1165 1 pee 


74HC165 


8bit shift register 


0 


IC4 


50.62.1165 1 pee 


74HC165 


8bit shift register 


0 


MP 1 


1.950.818.11 1 pee 




AUTOMATION CONTROL PCB 


Q 


MP2 


1.950.818.10 1 pee 




NR.-ETIKETTE 5*20 


0 


MP 3 


43.01.0108 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


MP6 


1.990.100.05 1 pee 




QUERPRINTHALTER 


0 


MP 7 


1.990.100.05 1 pee 




QUERPRINTHALTER 


0 


MP 8 


1.990.100.05 1 pee 




QUERPRINTHALTER 


0 


MP 9 


1.990.100.05 1 pee 




QUERPRINTHALTER 


0 


MP 10 


1.990.100.05 1 pee 




QUERPRINTHALTER 


0 


MP 11 


1.950.818.03 1 pee 




BESCHRIFTUNGS-SET 


0 


Q 1 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 2 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 3 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q4 


50.60.1001 1 pee 


BC8573 


PNP 45V lOOrrA SOT 23 


0 


Q 5 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q6 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 7 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 8 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 9 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 10 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 11 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 12 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 13 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 14 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q15 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


Q 16 


50.60.1001 1 pee 


BC857B 


PNP 45V 100mA SOT 23 


0 


R 1 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R2 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R3 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R4 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R5 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R6 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R7 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R8 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R9 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 10 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R11 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 12 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R13 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 14 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 15 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R16 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R17 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 18 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R19 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R20 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R21 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R22 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R23 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R24 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R25 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R26 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R27 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R28 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R29 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R30 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R31 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R32 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R33 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R34 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R35 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R36 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R37 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R38 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R39 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R40 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R41 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R42 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R43 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R44 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R45 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R46 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R47 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 



Date printed: 01.11.02 



0 


R48 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R 49 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 50 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R51 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 52 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 53 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 54 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 55 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 56 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 57 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 58 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 59 


57.60.1101 1 pee 


10QR 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 60 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R61 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R62 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 63 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R64 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R65 


57.60.1103 1 pee 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 66 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R67 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 68 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 69 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 70 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 71 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 72 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 73 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 74 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 75 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 76 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R77 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 78 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 79 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 80 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 81 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 82 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 83 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 84 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 85 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 86 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 87 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 88 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 89 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 90 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 91 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 92 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 93 


57.60.1104 1 pee 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 94 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 95 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 96 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 97 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 98 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 99 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 100 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 101 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 102 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 103 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 104 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 105 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 106 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 107 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 108 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 109 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 110 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 111 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 112 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 113 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 114 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 115 


57.60.1151 1 pee 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 116 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 117 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 118 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 119 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 120 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 121 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 122 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 123 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 124 


57.60.1331 1 pee 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 125 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 126 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 127 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 128 


57.60.1561 1 pee 


560R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 129 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 130 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 131 


57.60.1102 1 pee 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 132 


57.60.1102 1 pee 


1k0 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 133 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 134 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 
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0 


R 135 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 136 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 137 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 138 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R 139 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 140 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 141 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, h24 


0 


R 142 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 143 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 144 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 145 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


Q 


R 146 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 147 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R 148 


57.60.1101 1 pee 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


S 1 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED grun, Haube opak 


0 


S2 


55.15.0952 1 pee 


1*a 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


S 3 


55.15.0954 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube gelb 


0 


S4 


55.15.0954 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube gelb 


0 


S5 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


S6 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


S7 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


S 8 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


39 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


S 10 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 11 


55.15.0954 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube gelb 


0 


3 12 


55.15.0952 1 pee 


ra 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


3 13 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED grun, Haube opak 


0 


3 14 


55.15.0952 1 pee 


1*a 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


3 15 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 16 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 17 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 18 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED griin, Haube opak 


0 


3 19 


55.15.0722 1 pee 


1*a 


Switch 1 2mm, red/red 


0 


3 20 


55.15.0755 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 21 


55.15.0755 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 22 


55.15.0755 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 23 


55.15.0744 1 pee 


1*a 


Switch 1 2mm, yel/yel 


0 


3 24 


55.15.0704 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/transparent 


0 


3 25 


55,15.0722 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, red/red 


0 


3 26 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED grun, Haube opak 


0 


3 27 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED griin, Haube opak 


0 


3 28 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 29 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 30 


55.15.0954 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube gelb 


0 


3 31 


55.15.0952 1 pee 


1*a 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


3 32 


55.15.0722 1 pee 


1*a 


Switch 1 2mm, red/red 


0 


3 33 


55.15.0755 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 34 


55.15.0952 1 pee 


1*a 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


3 35 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED griin, Haube opak 


0 


S 36 


55.15.0722 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, red/red 


0 


3 37 


55.15.0744 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


3 38 


55.15.0755 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 39 


55.15.0952 1 pee 


1*a 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


3 40 


55.15.0952 1 pee 


1*a 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


3 41 


55.15.0952 1 pee 


1*a 


Taste, LED rot, Haube rot 


0 


3 42 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED griin, Haube opak 


0 


3 43 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED griin, Haube opak 


0 


3 44 


55.15.0965 1 pee 


1*a 


Taste, LED griin, Haube opak 


0 


3 45 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 46 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 47 


55.15.0954 1 pee 


ra 


Taste, LED gelb, Haube gelb 


0 


3 48 


55.15.0964 1 pee 


1*a 


Taste, LED gelb, Haube opak 


0 


3 49 


55.15.0755 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, gm/gm 


0 


3 50 


55.15.0722 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, red/red 


0 


3 51 


55.15.0744 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/yel 


0 


3 52 


55.15.0704 1 pee 


1*a 


Switch 12mm, yel/transparent 


0 


XDL1 


53.03.0218 2 pes 


1P 


single-in-line 


0 


XDL2 


53.03.0218 2 pes 


1p 


single-in-line 


0 


XDL3 


53.03.0218 2 pes 


1P 


single-in-line 



Automation Control Board 1.950.818.00 ( 0) 
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Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


C 1 


59.00.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S40 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C 2 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S 41 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C3 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S 42 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C4 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S43 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C 5 


59.25.3101 


lOOu 


EL 


16V 20% axial 




0 


S 44 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C6 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S45 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C7 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S 46 


55.15.0604 


I’a 


switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C 8 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S47 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


C 9 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 




0 


S48 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


















0 


S 49 


55.15 0622 








0 


C 10 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RMS 
















0 


DL3 


not used 


LS3360 


DL 


LS 3360 , 


RT DIFF 




0 


S 50 


55.15.0644 


1*a 


Switch 


5mm, yel/yel 


















0 


.Rl 


1 .4 nfi.'t.'i 








0 


DLZ 1 


73.01.040/ 


4character 


S’"/ Dot matrix display green 
















0 


DLZ2 


73.01.0407 


4character 


5*7 Dot matrix display green 




0 


S 52 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


1C 1 


50.17.1165 


74HC165 


1C 


. 74 HC 165 ., 


,A 




0 


S 53 


55.15.0605 


1*a 


Switch 


5mm, grn/transparent 


















0 


S 54 


55.15.0622 








0 


1C 2 


50.17.1165 


74H01b5 


1C 


. /4 HC 1o5 ., 


,A 
















0 


1C 3 


50.17.1595 


74HC595 


1C 


. 74 HC 595 ., 


,A 




0 


S 55 


not used 


1*a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


1C 4 


50.17.1165 


74HC165 


1C 


.74HC165., 


,A 




0 


S 56 


not used 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


1C 5 


50.17.1165 


74HC165 


1C 


.74HC165., 


,A 




0 


S 57 


not used 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


1C 6 


50.17.1165 


74HC165 


1C 


.74HC165., 


,A 




0 


S 58 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


1C 7 


50.17.1595 


74HC595 


1C 


. 74 HC 595 ., 


,A 




0 


S 59 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


1C 8 


50.17.1595 


74HC595 


1C 


. 74 HC 595 ., 


,A 




0 


S 60 


not used 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


IC9 


50.17.1595 


74HC595 


1C 


. 74 HC 595 ., 


.A 




0 


S 61 


55.15.0644 


1*a 


Switch 


5mm, yel/yel 


0 


1C 10 


50.17.1595 


74HC595 


1C 


. 74 HC 595 ., 


,A 




0 


S 62 


not used 


1*a 


Switch 


5mm, red/red 


0 


MP 1 


1.990.826.11 




CENTRAL ASSIGN FRONT PCB 




0 


S 63 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


MP2 


1.950.826.04 




NR. 


ETIKETTE 5* 


20 




0 


S 64 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


MP3 


43.01.0108 


Label 


ESE-WARNSCHILD 




0 


S 65 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


MP4 


1.990.100.05 5 pcs 




QUERPRINTHALTER 




0 


S66 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


MP 5 


not used 2 pcs 




UNT 


ERLAGE DISPL 


AY 




0 


S67 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


MP6 


not used 2 pcs 


Ip 


single-in-line 






0 


S68 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


P 1 


not used 


2p 


Pin, 


2reihig, winkel 






0 


S69 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


R 1 


57.11.3103 


10k 


MF, 


1%, 0207 






0 


S 70 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


R2 


57.11.3151 


150R 


MF, 


1%, 0207 






0 


S 71 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


R3 


57.11.3105 


1M0 


MF, 


1%, 0207 






0 


S 72 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


RZ1 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 




0 


S 73 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


RZ2 


57.88.4104 


100k 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 




0 


S 74 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yel/transparent 


0 


RZ3 


57.88.4104 


100k 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 




0 


S 75 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


RZ4 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 




0 


S 76 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


RZ5 


57.88.4104 


100k 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 




0 


S 77 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


















0 


S 78 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


RZ6 


57.88.41 04 


100k 


8*K 


Resistor-Netw 


2% alR9 
















0 


RZ7 


57.88.4104 


100k 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 




0 


S 79 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


RZ8 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 




0 


S 80 


55.15.0604 


1*a 


Switch 


5mm, yelAransparent 


0 


RZ9 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 
















0 


RZ 10 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 










— End of List “ 






0 


RZ 11 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 
















0 


RZ 12 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 
















0 


RZ 13 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 
















0 


RZ 14 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 
















0 


RZ 15 


57.88.4101 


100R 


8*R 


Resistor-Netw 


2% SIP9 

















0 S 1 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S2 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S3 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S4 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S5 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S6 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S7 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S8 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S9 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 10 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 11 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 12 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 13 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 14 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 15 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 16 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 17 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 18 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 19 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S20 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 21 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 22 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S23 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S24 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S25 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 26 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S27 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S28 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S29 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S30 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 31 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 32 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yelAransparent 

0 S 33 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 34 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 35 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 36 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S37 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 38 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 

0 S 39 55.15.0604 1*a Switch 5mm, yel/transparent 
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Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 C 1 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RM5 

0 C2 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C3 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 D 1 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns„ DO-35 

0 D2 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 3 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns„ DO-35 

0 D4 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns„ DO-35 

0 D5 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns., DO-35 

0 D6 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D7 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 8 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 9 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 DIO 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 Dll 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 12 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D13 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 14 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 15 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 16 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 17 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 18 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 19 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D20 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D21 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D22 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D23 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D24 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 DL 1 73.01.0134 7-SEG 7-SEGM.ANZEIG5E LED GN 7.6 MM 

0 DL2 '73.01,0134 7-SEG 7-SEGM.ANZEIGE LED GN 7.6 MM 

0 DL97 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL99 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL101 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL103 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL105 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 107 60.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 109 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 111 50,04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL113 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 115 50.04,2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 117 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 119 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 121 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL123 50,04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 125 50,04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL127 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL129 not used 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 131 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelfa 

0 DL133 not used 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL135 not used 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 137 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL139 not used 2‘ye! 2*LEDBargelb 

0 DL 141 50.04.2803 2*grn 2‘LEDBargrQn 

0 DL 143 50.04.2805 2*red 2*LED Bar rot 

0 DL145 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 147 50.04.2803 2*grn 2*LEDBargrUn 

0 DL149 50.04.2805 2*red 2*LED Bar rot 

0 DL151 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL153 50,04.2805 2*red 2*LED Bar rot 

0 DL155 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 157 50.04.2805 2*red 2*LEDBarrot 

0 DL 159 50.04.2804 2*yel 2*LEDBargelb 

0 DL 161 50.04.2804 2*yel 2*LED Bar gelb 

0 DL 163 50.04.2804 2*yel 2*LED Bar gelb 

0 DL 165 50.04.2804 2*yel 2*LED Bar gelb 

0 DL 167 50.04,2804 2*yel 2*LED Bar gelb 

0 DLZ 1 73.01,0405 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 DLZ 2 73.01.0405 4digit 5*7 Dot matrix display 

0 MPl 1,950.721.11 JOYSTICK FRONT PCB 

0 MP2 1.950.721.04 NR.-ETIKETTE 5 * 20 

0 MP3 53.03.0218 188 pc Ip single-in-line 

0 P23 54.16.0540 40p P 1/40", 40 P, AU, PRINT 

0 P 24 54.16.0534 34p P 1/40", 34 P. AU, PRINT 

0 P25 54.16.0540 40p P 1/40", 40 P, AU, PRINT 

0 P 26 1.023.391.02 FLACHKABEL 16 POL. 0.08M 

0 SI not used 1*a S TASTE 1‘A, 12MM, GB/TRANS 

0 S2 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S3 55,15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S4 55,15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S5 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S6 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 7 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S8 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 S9 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 10 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 11 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 12 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 13 55,15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 14 55.15.0704 1*a S TASTE 1‘A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 15 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S16 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 17 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S18 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB7TRANS 

0 S 19 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S20 not used 1‘a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S21 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S22 55.15,0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S23 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S24 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

End of List 
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Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



0 C 1 

0 C2 

0 C 3 

0 C4 

0 C 5 

0 C6 

0 C 7 

0 C8 

0 C9 

0 C 10 

0 C 11 

0 C 12 

0 C 13 

0 C 14 

0 C 15 

0 C 16 

0 C 17 

0 CIS 

0 C 19 

0 C20 

0 C21 

0 C22 

0 C 23 

0 C 24 

0 C25 

0 C 26 
0 C27 

0 C28 

0 C 29 

0 C 30 

0 C 31 

0 C32 

0 C33 

0 C34 

0 C35 

0 C36 

0 C 37 
0 C 38 
0 C39 

0 C40 

0 C41 

0 C42 

0 C43 

0 C44 

0 C 45 
0 C 46 
0 C47 

0 C48 

0 C49 

0 C50 

0 C 51 
0 C52 

0 C53 

0 C54 

0 C55 

0 C56 

0 C57 

0 C 58 
0 C59 

0 C 60 
0 C61 

0 C62 

0 C63 



59.06.0102 
59.06.0104 

59.06.0104 

59.06.0104 

59.06.0472 

59.08.0102 

59.06.0104 

59.06.0472 

59.06.0102 
59.06.0472 

59.06.0104 
59.06,0472; 
59,06.0102 
59.06.0224 
59.06.0224 
59.06.0224 

59.06.0224 

59.06.0104 

59.06.0104 
59.06.04731 
59.06,0473! 
59.06.04731 
59.06.04731 
59.06.0104 
59.22.6470 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.06.0104 

59.06.0104 

59.06.0224 
59.06.0474 
59.06.0474 
59.06.0474 
59.06.0474 
59.06,0224 

59.34.4101 

59.34.4101 

59.34.1100 
59.06.5472 
59.06.5472 

59.34.1100 
59.06.5472 
59.06.5472 

59.06.0104 

59.06.0104 

59.22.4102 
59.22.4102 
59.22.4102 
59.22.4102 
59.22.4102 

59.22.4102 

59.22.4102 

59.22.4102 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.06.0104 
59.06.0104 

not used 

59.06.0472 

59.06.0472 



InO 

100n 

lOOn 

lOOn 

4n7 

InO 

lOOn 

4n7 

InO 

4n7 

lOOn 

4n7 

InO 

220n 

220n 

220n 

220n 

lOOn 

100n 

47n 

47n 

47n 

47n 

lOOn 

47u 

lOOn 

100n 

lOOn 

lOOn 

220n 

470n 

470n 

470n 

470n 

220n 

loop 

lOOp 

lOp 

4n7 

4n7 

lOp 

4n7 

4n7 

lOOn 

lOOn 



1m 



lOOn 

lOOn 

lOOn 

lOOn 

220n 

220n 

220n 

220n 

4n7 

4n7 



PETP,63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
EL 40V, 20%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%. RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 03V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 83V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
CER 63V, 5%, N750 
CER 63V, 5%, N750 
CER 63V, 5%, NP 0 
PETP, 63V, 5%, RMS 
PETP, 63V, 5%, RMS 
CER 63V, 5%, NP 0 
PETP, 63V, 5%, RMS 
PETP, 63V, 5%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 
PETP, 63V, 10%, RMS 



0 D 1 50.04.0512 

0 D2 50.04.0512 

0 D 3 50.04.0125 

0 D4 50.04.0125 

0 D 5 50.04.0125 

0 D6 50.04.0125 

0 D7 50.04.0125 

0 D 8 50.04.0125 



1N5818 D IN 5818, IN 5819, 

1N5818 D IN 5818, 1N 5819, 

1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

1N4448 75V, 150mA, 4 ns, DO-35 

1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

1 N4448 75V, 1 50mA, 4ns, DO-35 



0 DV1 50.04,1112 

0 DV2 50.04.1112 

0 DV3 50.04.1101 

0 DV4 50.04.1101 

0 DV5 50.04.1101 

0 DVB 50.04.1101 

0 DV7 50,04.1101 

0 DV8 50.04.1101 

0 DV9 50.04.1101 

0 DV10 50,04.1101 



5V1 

5V1 

3V9 

3V9 

3V9 

3V9 

3V9 

3V9 

3V9 

3V9 



Zener, 5%, 0,5W, DO-35 
Zener, 5%, 0.5W, DO-35 
Zener, 5%, 0.5W, DO-35 
Zener, 5%, O.SW, DO-35 
Zener, 5%, O.SW, DO-35 
Zener, 5%, O.SW, DO-35 
Zener, 5%, O.SW, DO-35 
Zener, 5%, O.SW, DO-35 
Zener, 5%, O.SW, DO-35 
Zener, 5%, O.SW, DO-35 
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Idx. 


Pos. 


Part No. 


Qty. TypeA/al. 


Description 




Idx. 


Pos. 


Part No. 


Qty. Type/Val. Description 


0 


1C 1 


50.09,0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


R33 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


R 117 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


IC2 


50.09.0101 


TL072 


1C TL072CN ,A 


0 


R 34 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


R 118 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%, 0207 


0 


IC3 


50.09,0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


R35 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


R 119 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%, 0207 


0 


IC4 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


R36 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




D 


R 120 


not used 


IRQ 


MF, 1%, 0207 


0 


ICS 


50.09.0101 


TL072 


ICTL072 CN ,A 


0 


R37 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


R 121 


not used 


IRQ 


MF, 1%, 0207 


0 


IC6 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


R38 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


R 122 


not used 


1R0 


MF, 1%, 0207 


0 


1C7 


50,09.0101 


TL072 


1C TL 072 CN ,A 


0 


R39 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


R 123 


not used 


1R0 


MF, 1%, 0207 


0 


IC 8 


50,09,0101 


TL072 


1C TL 072 CN ,A 


0 


R40 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 














0 


IC9 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


R 41 


57.92.7013 


0.5A 


POLY- PTC, 60V 




0 


RA 1 


not used 


200R 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


IC 10 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN .A 


0 


R42 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA2 


58.01.9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


IC 11 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


R43 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%,0207 




0 


RA3 


58.01.9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


IC 12 


50.09.0101 


TL072 


IC TL 072 CN ,A 


0 


R 44 


57.11.6226 


22M 


MF, 10%, 0207 




0 


RA4 


not used 


200R 


Cermet, 10%, 0,5W, vertical 


0 


IC13 


50,09.0102 


LF357N 


Op-Amp single, biFET, DIP 8 


0 


R45 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA5 


58.01.9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


IC 14 


50.09.0102 


LF357N 


Op-Amp single, biFET, DIP 8 


0 


R46 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%,0207 




0 


RA6 


58.01.9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 












0 


R47 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA7 


not used 


200R 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP 1 


1.950.722,11 1 pee 




DRIVER PCB 


0 


R48 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 




0 


RA8 


58.01.9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP2 


1.950.722.04 1 pee 




NR, ETIKETTE 5 ‘ 20 


1 


R49 


57.11.3224 


220k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA9 


58.01,9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP 3 


43.01.0108 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R50 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA10 


not used 


200R 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP4 


1,950.722,02 1 pee 




Kuhlblech 


0 


R51 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 




0 


RA 11 


58.01.9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP 5 


21,53.0354 8 pcs 


M3‘6 


Z-Schraube Inbus Zn gb chr 


1 


R52 


57.11.3224 


220k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA12 


58.01,9104 


100k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP6 


37.01.0101 16 pcs 


3.2/8.0*0.3 


Tellerfeder 


0 


R53 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA13 


58.01.9203 


20k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP7 


50.20.0310 8 pcs 




TO 126 Glimmerscheibe gefettet 


0 


R54 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


RA14 


58.01.9203 


20k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


MP8 


1.950.722.01 1 pee 




KQhIblech 


0 


R 55 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 














0 


MP9 


1.010.022.22 2 pcs 




NIETMUTTERSW6 M 3 * 25 


0 


R 56 


57,11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


TP 1 


54.02,0320 


1P 


Flatpin, 2.8*0.8mm 


0 


MP 10 


21.53.9354 5 pcs 


M3*6 


Z-Schraube Inbus-Ripp Zn gb ch 


0 


R57 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


TP 2 


54.02.0320 


1P 


Flatpin, 2.8*0,8mm 












0 


R58 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


TP 3 


54.02.0320 


1P 


Flatpin, 2. 8*0. 8mm 


0 


P 1 


54.12.0712 


12p 


Stecker gerade PCB 


0 


R59 


57.11,3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


TP 4 


54.02.0320 


Ip 


Flatpin, 2.8*0.8mm 


0 


P2 


54,12.0712 


12p 


Sleeker gerade PCB 


0 


R60 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 




0 


TP 5 


54.02.0320 


1P 


Flatpin, 2.8*0.8mm 


0 


P24 


54.14.5516 


16p 


PCB-Buehse gerade 


1 


R61 


57.11.3224 


220k 


MF, 1%,0207 




0 


TP 6 


54.02,0320 


1p 


Flatpin, 2.8*0. 8mm 


0 


P26 


54.14.5516 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R62 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


TP 7 


54,02.0320 


1P 


Flatpin. 2.8*0. 8mm 












0 


R63 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 




0 


TPS 


54.02.0320 


1P 


Flatpin, 2.8*0.8mm 


0 


Q 1 


50.03.0407 


BC550C 


BC 550 C 


1 


R64 


57.11.3224 


220k 


MF, 1%, 0207 














0 


Q2 


50.03.0407 


BC550C 


BC 550 C 


0 


R65 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 1 


53.03.0166 


8p 


OIL 0.3", Idt, gerade 


0 


Q3 


50.03.0515 


BC307B 


BC 307 B , BC 557 B ,PNP 


0 


R66 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC2 


53,03,0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q4 


50.03.0515 


BC307B 


BC 307B,BC 557B,PNP. 


0 


R67 


57,11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0, 


XIC 3 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q5 


50,03.0515 


BC307B 


BC 307 B , BC 557 B ,PNP 


0 


R 68 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 4 


53,03,0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q6 


50.03,0515 


BC307B 


BC 307 B,BC557 B,PNP 


0 


R69 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 5 


53.03,0166 


8p 


DIL 0,3", lot, gerade 


0 


Q 7 


50,03,0350 


J-112 


J-112 


0 


R70 


57.113104 


100k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 6 


53.03.0166 


8p 


DIL 0,3", lot, gerade 


0 


Q 8 


50.03.0350 


J-112 


J-112 


0 


R71 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 7 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q9 


50.03.0350 


J-112 


J-112 


0 


R72 


57.11,6226 


22M 


MF, 10%, 0207 




0 


XIC 8 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q 10 


50.03.0350 


J-112 


J-112 


0 


R73 


57,11.3683 


68k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 9 


53.03,0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q 11 


50.03.0407 


BC55CC 


BC 550 C 


0 


R74 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 10 53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q 12 


50.03.0407 


BC550C 


BC 550 C 


0 


R75 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 1 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q 13 


50.03.0753 


BD438 


PNP TO 126 


0 


R76 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 




0 


XIC 1/ 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q 14 


50.03.0493 


BD437 


BD437 


1 


R77 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%, 0207 




0 


XIC 13 53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Q 15 


50.03.0753 


BD438 


PNP TO 126 


1 


R78 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%. 0207 




0 


XIC 14 53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", let, gerade 


0 


Q 16 


50.03,0493 


BD437 


BD437 


0 


R79 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 














0 


Q 17 


50.03.0753 


BD438 


PNP TO 126 


0 


R 80 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 












0 


Q18 


50,03,0493 


BD437 


BD437 


1 


R81 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%, 0207 










0 

0 


Q 19 
Q20 


50.03.0753 

50.03.0493 


BD438 

BD437 


PNP TO 126 
BD437 


1 

0 


R82 

R83 


57.11,5475 

57.11.3473 


4M7 

47k 


MF, 5%, 0207 
MF, 1%, 0207 




(1) 20.03.98 PCB has been improved 

Component has been changed: 














0 


R84 


57.11.3683 


68k 


MF, 1%, 0207 








R49,R52,R61,R64ne 


w220k 




0 


R 1 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 85 


57.11.3333 


33k 


MF, 1%, 0207 








R77,R78,R81,R82 ne 


«4M7 




0 


R2 


57.11.3124 


120k 


MF, 1%, 0207 


0 


R86 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%, 0207 








Component removed 






0 


R 3 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R87 


57.11.3333 


33k 


MF, 1%, 0207 








R120,R121,R122,R123 




0 


R4 


57.11.3124 


120k 


MF, 1%, 0207 




R88 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%, 0207 








C58,C59,C60,C61 






0 


R5 


57.11.3124 


120k 


MF, 1%. 0207 


0 


R89 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 














0 


R6 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R90 


57.11.3221 


220R 


MF, 1%, 0207 














Q 


R7 


57,11.3124 


120k 


MF, 1%, 0207 


0 


R91 


57.11.3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 














0 


R 8 


57.11,3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R92 


57.11.3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 














0 


R 9 


57.11,3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R93 


57.11.3333 


33k 


MF, 1%, 0207 














0 


R 10 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R94 


57.11.3333 


33k 


MF, 1%, 0207 














0 


R 11 


57.11.3100 


10R 


MF, 1%, 0207 


0 


R95 


57.11.3333 


33k 


MF, 1%, 0207 














0 


R 12 


57,11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R96 


57.11.3333 


33k 


MF, 1%, 0207 














0 


R 13. 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R97 


57.11.3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 














0 


R 14 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R98 


57.11.3472 


4k7 


MF, 1%, 0207 














0 


R 15 


57,11,3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R99 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 














0 


R 16 


57,11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 100 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 














0 


R 17 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 101 


57,11.3221 


220R 


MF. 1%, 0207 














0 


R 18 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 102 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 














0 


R 19 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 103 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 














0 


R20 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 104 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 














0 


R21 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 105 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 














0 


R22 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 106 


57.92.1391 


470mA 


PTC, 30V, 2.5 Ohm 














0 


R23 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 107 


57.92.1391 


470mA 


PTC, 30V, 2.5 Ohm 














0 


R 24 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 108 


57.92.1391 


470mA 


PTC, 30V, 2.5 Ohm 














0 


R 25 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 109 


57.92.1391 


470mA 


PTC, 30V, 2,5 Ohm 














0 


R26 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 110 


57,92,1391 


470mA 


PTC, 30V, 2.5 Ohm 














0 


R27 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R 111 


57,92,1391 


470mA 


PTC, 30V, 2.5 Ohm 














0 


R28 


57.11,3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 112 


57.92.1391 


470mA 


PTC, 30V, 2.5 Ohm 














0 


R29 


57,11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 113 


57.92.1391 


470mA 


PTC, 30V, 2.5 Ohm 














0 


R30 


57,11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 114 


57.11.3564 


560k 


MF, 1%, 0207 














0 


R31 


57,11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 115 


57,11.3564 


560k 


MF, 1%, 0207 














0 


R32 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 116 


57.11.3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 
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5TUDER 



D950 Mixing Console 



Source Selector Unit 1 .990.490.00 



MP4(2x) 

¥p5{2x ) 



MP 1 
MP2 



MP3 (4x ) 





Ad ..POS REF. No... 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



A 1 1.990.498.00 

HP....1 1.990.490.01 
HP.... 2 1.990.490.02 
HP.... 3 21.01.2352 
HP.... 4 1.010.022.21 
HP.... 5 24.16.3023 
HP.... 6 1.990.490.04 



CERCeraaic, PE*Polyestar 
MF«Metal fill, PMG<eniet 



SOURCE SELECTOR 

Frontschild SOURCE SELECTOR 20 PB 
Trteger SOURCE SELECTOR 
S-Schr. K3*4 
Linsenrundschr. IS H3*8 
Wellensicherung 3m 
Stud«r-Hr-Eti k#tU 10*20 



HAHUFACTURER; Ex-Exar, NEC-Hippon Electric Corp., Ph-Philips, Ra-Raytheon, 
Sig-Signetics, St-Studer. 

1.990.490.00 SOURCE SELECTOR UNIT 20 PB SCA88/ 11/3000 



STUDER I SOURCE SELECTOR UNIT 

REOEMSOOnF I po PR 
ZORICH i 



o. 










(3) 


i 












A 










(') 


I 


3.4.90 




sa 




(°) 




Daluni 


Gm. 




Ge. 




j Kot>i« (»r: 






i 












E 


i. 990. 490- 


■oc 


) 


z 
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I 2.4.90 /r 
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SmiOER 


1 SOURCE 


SELECTOR 






REQENSDORF 

ZORiCH 


1 BOARD 
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D950 Mixing Console 



5TUDER 



Source Selector Switch Board 1.990.499.00 




MP 1 (4x ) MPZ 



Ad ..POS REF.No... DESCRIPTIOW. 



■ HANUFACTVIRER , 




DU. .11 
DL...12 
0L...13 
DL...14 
DL...15 
DL...16 
DL...17 
DL...18 
DL...19 
DL...20 



0 not u$ad $m S 01 
0 not used see S 02 
0 not used see S 01 
0 not used see S 04 
0 not used see S OS 
0 not used see S 06 
0 not used see S 07 
0 not used see S 08 
0 not used see S 09 
0 not used see S 10 

0 not used see S 11 
0 not used see S 12 
0 not used see S 13 
0 not used see S 14 
0 not used see S 15 
0 not used see S 16 
0 not used see S 17 
0 not used see S 18 
0 not used see S 19 
0 not used see S 20 



HP....1 1.990.429.11 1 pcs 

HP.... 2 1.990.100.05 4 pcs 

HP.... 3 1.990.499.04 1 pcs 

S 1 55.15.0704 

S 2 55.15.0704 

5.. ...3 55.15.0704 

S 4 55.15.0704 

S 5 55.15.0704 

S 6 55.15.0704 

S 7 55.15.0704 

S 8 55.15.0704 

S 9 55.15.0704 

5.. ..10 55.15.0704 

5.. ..11 55.15.0704 

5.. ..12 55.15.0704 

5.. ..13 55.15.0704 

5.. ..14 55.15.0704 

5.. ..15 55.15.0704 

5.. ..16 55.15.0704 

5.. ..17 55.15.0704 

5.. ..18 55.15.0704 

5.. ..19 55.15.0704 

5.. ..20 55.15.0704 



CR HOHITOR SWITCH PCB 
Querprintstuetze 
Hr-Eti kette 

Tsste 1*A,12 m gelb /trens 
Tiste 1*A,12 ms gelb /trans 
Taste l*A,12ee gelb /trans 
Taste 1*A,12 mi gelb /trans 
Taste 1*A.12«« gelb /trans 
Taste rA,12«"» gelb /trans 
Taste 1*A,12«« gelb/trans 
Taste 1*A,12 m gelb/trans 
Taste l*A,12aa gelb/trans 
Taste l*A,12ni gel b/trans 

Taste l*A,12na gelb/trans 
Taste 1*A,12 m gelb/trans 
Taste 1*A,12 mi gelb/trans 
Taste !*A.12aa gelb/trans 
Taste l»A,12»i gelb/trans 
Taste l*A,12»i gelb/trans 
Taste l'A,12aa gelb/trans 
Taste l*'A,12sai gelb/trans 
Taste l*A,12ee gelb/trans 
Taste l*A,12an gelb/trans 



RZ...32 57.88.4101 
R2...33 57.88.4101 
RZ...34 57.88.4101 
R2...35 57.88.4101 
RZ...36 57.88.4101 
RZ...37 57.88.4101 
RZ...38 57.88.4101 
RZ.,.39 57.88.4101 
RZ...40 57.88.4101 

RZ...41 57.88.4101 



CER*Cera«ic, PE«Polyester 
HF-Hetal m«, PHG-Cen*et 

HAIWFACTURER; Ex-Exar, NEC 
Sig-Signetie 



100 Oha 2V .8* 

100 Oha 2% .8* 

100 Oha 2V .8* 

100 Oha 2V ,8* 

100 Oha 2V ,8* 

100 Oha 2% .8* 

100 Oha 2V .8* 

100 Oha 2V .8* 

100 Oha 2% ,8* 

100 Oha 2% .8* 



•Nippon Electric Corp., 
s, St»Studer. 



Ph«Philips, Ra«Raytheon, 



1.990.499.00 SOURCE SELECTOR SWITCH BOARD SCA88/12/1800 






STUDEH 


1 SOURCE SELECTOR 






1 SWITCH BOARD 


1 1.990.499-00 
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D950 Mixing Console 



Module Processor Board 1.950.189*20 ( 2) 




Date printed: 20.11.02 



Section 5 






D950 Mixing Console 



Wodyle Processor Board 1.950.189.20 ( 2) 




-^Q4 HC573 D4^ 



, ip W\ i 



-6^HCOOfl3 







, 5ySoSoSyS„^„ 




-0 ~3 









^Q4 HC573 04^ 





|@ OS.OeToO HH |(l) 24.01.02 



STUDER 



MODUL-PROCESSOR BOARD 



1 . 950 . 189-20 



Date printed: 20.11.02 









D950 Mixing Console 



Module Processor Board 1»950«1 89.20 ( 2) Page: 1 of 2 



Idx. 


Pos, 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


A 1 


1.990.193.00 




MEMORY BOARD ,A 


0 


C 1 


59.06.0103 


lOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C2 


59.06.0103 


lOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 3 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 4 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C5 


59.34.2470 


47p 


CER 63V, 5%, N 150 


0 


C6 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 7 


59.34.2101 


loop 


CER 63V, 5%, N150 


0 


C 8 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 9 


59.26.1479 


4u7 


SAL 10V 20% 


0 


C 10 


59.06.0103 


lOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C11 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 12 


59.26.1479 


4u7 


SAL 10V 20% 


0 


C 13 


59.34.2101 


loop 


CER 63V, 5%, N 150 


0 


C 14 


59.06.0104 


lOOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 15 


59.34.2330 


33p 


CER 63V, 5%, N150 


0 


C 16 


59.30.6109 


1u 


TA, 20%, 35V 


0 


C 17 


59.06.0103 


lOn 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 18 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C 19 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C20 


59.34.2330 


33p 


CER 63V, 5%, N150 


0 


C21 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C22 


59.30.4339 


3u3 


TA, 20%, 16V 


0 


C23 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C24 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C25 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C26 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C27 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C28 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C29 


59.22.5470 


47u 


EL 25V 20% RM5 


0 


C 30 


59.22.5470 


47u 


EL 25V 20% RMS 


0 


C 31 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C 32 


59.06.0222 


2n2 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C33 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C35 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C 36 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C37 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C38 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C39 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C40 


59.25.2470 


47u 


EL 10V 20% axial 


0 


C41 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C42 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C43 


59.06.0222 


2n2 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C44 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C45 


59.06.0222 


2n2 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C46 


59.06.0222 


2n2 


PETP, 63V, 10%, RM5 


0 


C47 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C48 


59.06.0683 


68n 


PETP, 63V, 10%, RMS 


0 


C49 


59.34.4221 


220p 


CER 63V, 5%, N750 


0 


C50 


59.34.4221 


220p 


CER 63V, 5%, N750 


0 


D 1 


50.04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


D2 


50,04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


D3 


50.04.0512 


1N5818 


D IN 5818, IN 5819, 


2 


D4 


not used 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D5 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D6 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D8 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D9 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 10 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


Dll 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D12 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 13 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 14 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D15 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 16 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D17 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 18 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 19 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D20 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D21 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D22 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D23 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D24 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D25 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D26 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D27 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D28 


50.04.0127 


BAT85 


200mA, Schottky 


0 


D29 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D30 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D31 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D32 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D 33 


50.04,0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D34 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D35 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D36 


50.04.0125 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D37 


50.04.0125 


1 N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DV1 


50.04.1101 


3V9 


Zener, 5%, 0.5W, DO-35 



Date printed: 20.1 1.02 



Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. TypeA/al. 


Description 




0 


DV2 


50.04.1511 


6V2 


Zener, 5%, 1.3W, DO-41 


0 


IC 1 


50.17.1574 


74HC574 


IC ... 74 HC 574 ., 


,A 


0 


1C 2 


50.17.1574 


74HC574 


IC ... 74 HC 574 ., 


,A 


0 


IC 3 


50.17.1574 


74HC574 


IC ...74HC574., 


,A 


0 


IC 4 


50.17.1573 


74HC573 


74 HC 573(A) 




0 


IC 5 


50.17.1573 


74HC573 


74 HC 573(A) 




0 


IC B 


50.1 1.V^Ii 


/4MC0/;i 


/4 l-IU 




0 


IC7 


50.17.1573 


74HC573 


74 HC 573(A) 




0 


IC 8 


50.17.1032 


74HC 32 


IC ...74HC32., 


A 


0 


IC 9 


50.09.0101 


072 


IC TL072CN 


,A 


0 


IC 10 


50.09.0119 


062 


IC TL 062 ACP 


,A 


1 


IC 11 


1.950,976,20 




SW 950 ecu BOOT EPROM 


0 


IC 12 


50.07.0051 


4051 


8ch analog Mux/Demux 




0 


IC 13 


50.19.0102 


MP7541B 


D/A Converter 12bit 




0 


IC 14 


50.11.0157 


TL7705B 


IC TL 7705 BCP, 




0 


IC 15 


50.10.0108 


LM317L 


Series regulator 100mA 


...+37V 


0 


IC 16 


50.17.1014 


74HC 14 


IC ... 74HC14,, 


A 


0 


IC 17 


50.09.0119 


062 


IC TL 062 ACP 


,A 


0 


IC 18 


, 50.63.0003 


80C196 


MPU 16bit 




0 


IC 19 


50.17.7244 


74ACT244 


..74 ACT 244. 




0 


IC20 


50.07.0015 


4053 


Tripple 2ch analog mux/demux 


0 


IC21 


50.17.1138 


74HC138 


IC ... 74 HC 138 ., 


,A 


0 


IC22 


50.17.7000 


74ACT00 


..74 ACT 00. 




0 


IC 23 


50.17.7004 


74ACT04 


..74 ACT 04 . 




0 


IC 24 


50.17.7244 


74ACT244 


..74 ACT 244 . 




0 


IC 25 


50.17.1000 


74HC 00 


Quad 2input NAND 




0 


IC 26 


50.16.0153 


82520 


IC SAB 82520-P 


,A 


0 


IC 27 


50.17.1133 


74HC133 


IC ...74HC133., 


,A 


0 


IC28 


50.17.1000 


74HC 00 


Quad 2input NAND 




0 


IC 29 


50.17.1000 


74HC 00 


Quad 2input NAND 




0 


IC 30 


50.17.7032 


74ACT32 


.,74 ACT 32 . 




0 


IC 31 


50.15.0104 


3486 


IC MC 3486 P, DS 3486 N, 


0 


IC 32 


50.09.0119 


062 


IC TL 062 ACP 


,A 


0 


IC33 


50.09.0119 


062 


IC TL 062 ACP 


.A 


0 


IC34 


50.17.1151 


74HC151 


IC ... 74 HC 151 ., 


,A 


0 


IC 35 


50.17.1000 


74HC 00 


Quad 2input NAND 




0 


J 1 


54.01.0021 


Jumper 


0.63*0.63mm, Au 




0 


J 101 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 102 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 103 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 104 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 105 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 106 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 107 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 108 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 109 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 110 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 111 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 112 


53.03,0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 113 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 114 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 201 


53.03.0218 


ip 


single-in-line 




0 


J 202 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 203 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 301 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 302 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 303 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 304 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 305 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 306 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 307 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 308 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 309 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 310 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 311 


53.03,0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 312 


53,03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


J 313 


53.03.0218 


Ip 


single-in-line 




0 


J 314 


53.03.0218 


1p 


single-in-line 




0 


MP 1 


1.990.190.12 




MODULE PROCESSOR PCB 


0 


MP2 


28.99.0119 6 pcs 


ROHRNIETE D 2.5*0. 15* 9 


0 


MP3 


1.010.012.22 2 pcs M3*2 


Nietmutter sw 6 




0 


MP4 


1.101.001.31 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE - 


0 


MP5 


1.950.189.04 




STUDER-NR.-ETIKETTE 1 0 * 20 


0 


MP6 


43.01.0108 


Label 


ESE-WARNSCHILD 




0 


MP 7 


65.99.0167 


Tape 


POLYURH. KLEBBAND WS, 9* 3 


0 


P 1 


54.11.2013 


2*1 6p 


EU-BK2*16p male 




0 


P 2 


54.11.2013 


2*1 6p 


EU-BK2*16p male 




0 


P 3 


54.11,2013 


2*1 6p 


EU-BK2*16p male 




0 


P 101 


54.01.0020 


Ip 


Pin, Ireihig, gerade 




0 


P 102 


54.01.0020 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 




0 


P 103 


54.02.0320 


ip 


PCB-Flachst 2. 8*0. 8, gerade 


0 


P 104 


54.01.0020 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 




0 


P 105 


54.01.0020 


Ip 


Pin, Ireihig, gerade 




0 


P 106 


54.01.0020 


1p 


Pin. Ireihig, gerade 




0 


P 107 


54.01.0020 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 




0 


P 108 


54.01.0020 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 




0 


P 109 


54.01.0020 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 
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Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description Idx. Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



0 


P110 


54.01.0020 


Ip 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


Pill 


54.01.0020 


1P 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


P112 


54.01.0020 


1P 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


P113 


54.02.0320 


1P 


PCB-Flachst 2. 8*0. 8, gerade 


0 


Q 1 


50.03.0407 


BC550C 


BC 550 C 


0 


Q2 


50.03.1505 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V,0.35A 


0 


Q3 


50.03.1554 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R1 


57.11.3474 


470k 


MF, 1%, 0207 


0 


R2 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R3 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R4 


57.11.5475 


4M7 


MF, 5%. 0207 


Q 


R5 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%,0207 


0 


R6 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%,0207 


0 


R7 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R8 


57.11.3272 


2k7 


MF, 1%,0207 


0 


R9 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%,0207 


0 


RIO 


57.11.5225 


2M2 


MF, 5%, 0207 


0 


R11 


57.11.3242 


2k4 


MF, 1%,0207 


0 


R12 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R13 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R14 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R15 


57.11.3242 


2k4 


MF, 1%, 0207 


0 


R16 


57.11.5225 


2M2 


MF, 5%, 0207 


0 


R17 


57.11.3474 


470k 


MF, 1%,0207 


0 


R18 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R19 


57.11.3272 


2k7 


MF, 1%,0207 


0 


R20 


57.11.3222 


2k2 


MF, 1%,0207 


0 


R21 


57.11.3751 


750R 


MF, 1%, 0207 


0 


R22 


57.11.3221 


220R 


MF, 1%,0207 


0 


R23 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R24 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%,0207 


0 


R25 


57.11.3223 


22k 


MF, 1%,0207 


0 


R26 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R27 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%,0207 


0 


R28 


57.11.3473 


47k 


MF, 1%, 0207 


0 


R29 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R30 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R31 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R32 


57.11,3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R33 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R34 


57.92.7014 


0.65A 


PTC 60V 


0 


R35 


57.92.7014 


0.65A 


PTC 60V 


0 


R36 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R37 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%,0207 


0 


R39 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


R40 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%,0207 


0 


R41 


57.11,3101 


100R 


MF, 1%,0207 


0 


R42 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%,0207 


0 


R43 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R44 


57.11.3101 


100R 


MF, 1%, 0207 


0 


R45 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R46 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


R47 


57.92.7014 


0.65A 


PTC 60V 


0 


R48 


57.11.3150 


15R 


MF, 1%, 0207 


0 


R49 


57.11.3150 


15R 


MF, 1%, 0207 


0 


RA1 


58.05.0104 


100k 


10%, 0.5W, Cermet 


0 


RA2 


58,05.0104 


100k 


10%, 0.5W, Cermet 


0 


RA3 


58.05.0104 


100k 


10%, 0.5W, Cermet 


0 


RA4 


58.05.0202 


2k0 


10%, 0.5W, Cermet 


0 


RA5 


58,05.0103 


10k 


10%, 0.5W, Cermet 


0 


RA6 


58.05.0202 


2k0 


10%, 0.5W, Cermet 


0 


RZ1 


57.88.4103 


10k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ2 


57.88.4103 


10k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ3 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ4 


57.88.4103 


10k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ5 


57.88.4103 


10k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ6 


57.88,4102 


IkO 


8‘R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ7 


57.88.4473 


47k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ8 


57.88.4103 


10k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ9 


57.88.2101 


100R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ 10 


57,88.2101 


100R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ 11 


57.83.2101 


100R 


4*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ 12 


57.88.4104 


100k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


RZ 13 


57.88.4103 


10k 


8*R Resistor-Netw 2% SIP9 


0 


XIC 10 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lat, gerade 


0 


XIC 11 


53.03.0173 


28p 


DIL 0.6", lot, gerade 


0 


XIC 12 


53.03.0168 


16p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


XIC 13 


53.03.0175 


18p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


XIC 17 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


XIC 18 


53.03.2268 


68p 


PLCC-Socket 


0 


XIC 31 


53.03.0168 


16p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


Y 1 


89.01.1008 


8.0000MHz 


XTAL HC 18/U 



End of List 



(01) IC1 1 : Software changed from 1 .990.993.30 to 1 .950.976.20 

(02) D4: not used 



Date printed: 20.1 1.02 
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SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS 
Monitor Units 



Multi Format Monitoring Unit . 1 

Multi Format Monitoring Unit 1 

Front Board MMU 1.950.851.00/1 

Assignable Stam Selector 1 

Front Board Assignable Stam Selector 1 

CR Monitor Panel RS485 1 

CR Monitor Switch Board 1 

Panel Adapter RS485 1 

Studio Monitor Panel RS485 1 

Studio Monitor Switch Board 1 

PFL/aB/HP Panel RS485 1 

PFL/FB/Headphone Switch Board 1 

Source Selector Panel RS485 1 

Source Selector Switch Board 1 



.950.850.27 

.950.852.20 

.950.853.00 

.950.855.22 

.950.856.00 

.950.860.22 

.990.429.00 

.950.891.20 

.950.870.22 

.990.439.00 

.950.880.22 

.990.449.00 

.950.890.22 

.990.499.00 



Edition: 27.06.01 
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Multi Format Monitor Unit 



1.950.850.10 




SC: 

BP: 

PL: 



Schema 

Bestiickungsplan 

Positionsliste 



Circuit Diagram 
PCB Layout 
Positional List 



Edition: 25.10.99 
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STUDER 
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D950 Mixing Console 



5TUDER 




Multiformat Monitoring Unit 1 .950.850.22 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. 


Qty. Type/Val. 


Description 


0 


A 1 


1.950.851.00 




MMU FRONT BOARD 


0 


MP 15 


1.950.850.03 2 pcs 




GRUENFILTER 


0 


R71 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP 16 


42.01.0228 2 pcs 




KNEBELKNOPF GR D 10/4 


0 


R72 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 1 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


MP 17 


42.01.0251 2 pcs 




DECKEL D'GR ZU KNOPF-D 10 


0 


R73 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C2 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 












0 


R74 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C3 


59.60.3315 


1n5 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


p 1 


54.11.2013 


32p 


EU-BK 2*16p 


0 


R75 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0305 


0 


P2 


54.11.0130 54 pcs 


2p 


P STIFT,2R WNKL 2 PiN=1 STK. 


0 


R76 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C5 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P3 


54.14,5512 


12p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R77 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C6 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P4 


54.14.5516 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R78 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C7 


59.60.2373 


InO 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


P 5 


54.14.5516 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R79 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 8 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P6 


54,14.5516 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R80 


57,60.1220 


22R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


C9 


59.60.2373 


InO 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


P7 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R 81 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 10 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P8 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R82 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 11 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


P9 


not usGd 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R83 


57.89.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 12 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 10 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R84 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 13 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 11 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R85 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 14 


59.68.0071 


lOOu 


C-EL 16V, 8,0*6.3 


0 


P 12 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R86 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 15 


59.60.2231 


18p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 












0 


R87 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 16 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R 1 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R88 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 17 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R2 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 89 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 18 


59.68.0071 


lOOu 


C-EL 16V, 8.0*6.3 


0 


R3 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 90 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 19 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R4 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R91 


57,60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C20 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R5 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 92 


57.60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C21 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R6 


57.60.1153 


15K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R93 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 22 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R7 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R94 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C23 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R8 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R95 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C24 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R9 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R96 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


1 


C25 


59.41.4002 


lOOu 


EL 16V 20% RMS 


0 


R 10 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R97 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


R 11 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R9S 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


D 1 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R 12 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R99 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


D2 


50.60.8001 


4448 


2Q0mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R 13 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 100 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


D3 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R 14 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 101 


57.60.1150 


15R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 15 


57.60.1562 


5K6 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 102 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC 1 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R 16 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 103 


57.60.1000 


ORO 


MF. 0204 


0 


1C 2 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R 17 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 104 


57.92.7053 


1.6A 


POLY- PTC, 30V 


0 


1C 3 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shifl/output register 


0 


R18 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 105 


57,60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC4 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shifl/output register 


0 


R 19 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 106 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


ICS 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R20 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 107 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC6 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R21 


57,60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 108 


57.60,1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


1C7 


50.62,1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R22 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 109 


57.92.7056 


2.5A 


POLY- PTC, 30V 


0 


ICS 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R23 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 110 


57.60,1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


1C9 


50.62,1165 


74HC165 


8bit shift register 


0 


R24 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 111 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC 10 


50.61.0203 


OP279 


Dual Op-Amp single supply 


0 


R25 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 112 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


IC 11 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R26 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 12 


50.62.1165 


74HC165 


Sbit shift register 


0 


R27 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


S 1 


not used 


1*s 


SMD Tactswitch 


0 


IC13 


50,62.1165 


74HC165 


Sbit shift register 


0 


R28 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 14 


50.62.1165 


74HC165 


Sbit shift register 


0 


R29 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 36 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", I6t, gerade 


0 


1C 15 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R30 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


XIC37 


53.03.0165 


20p 


DIL 0.3", I6t, gerade 


Q 


IC 16 


50.62,1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R31 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 17 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R32 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


Y 1 


89.01.1016 


22.1184MHz 


22.118 400 MHz, HC49/U 


0 


IC 18 


50.62.1595 


74HC595 


3bit shift/output register 


0 


R33 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 19 


50.62.1165 


74HC165 


Sbit shift register 


0 


R34 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 








End of List 




0 


IC20 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R35 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC21 


50.62.0130 


ULN2003 


7’Darlington driver 


0 


R36 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


1C 22 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R37 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC23 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R38 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


1C 24 


50.62,1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R 39 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 25 


50.62,1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R40 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 26 


50.62,1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R41 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 27 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R42 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC28 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R43 


57,60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 29 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R44 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 30 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R45 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 31 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output registe' 


0 


R46 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 32 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output registe.' 


0 


R47 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 33 


50.62.1595 


74HC595 


Bbit shift/output register 


0 


R48 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


1C 34 


50.62.0130 


ULN2003 


7'*Darilngton driver 


0 


R49 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 35 


50,62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R50 


57,60,1220 


22R 


MF, 1 %, 0204, E24 












0 


IC 36 


50,16,0115 


75176 


IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


R51 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC37 


1,950.908,22 




SW 850 MMU (50.16.0313) 


0 


R52 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 38 


50.62.1014 


74HC 14 


Hex Schmitt trigger inverter 


0 


R 53 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 39 


50.62.1165 


74HC165 


Sbit shift register 


0 


R54 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC40 


50,61.8101 


68HC68 


A/D Converter lObit 8Ch SO 20 


0 


R55 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 






















0 


R 56 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP1 


1.950.850.01 mp 




FRONTPLATTE MMU 


0 


R57 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IV1P2 


1,950.850.02 mp 




TRAEGERSLECH MMU 


0 


R58 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP3 


1,010.022,21 4 pcs 


M3*8 


L-Schraube IS sw speziai 


0 


R59 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP4 


24.16.3023 4 pcs 




WELLENSICHERUNG 2.3 


0 


R60 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP5 


21,01,2352 4 pcs 


M3*4 


S - Schraube Zn gb chr 


0 


R61 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP6 


1.990.100.01 1 pee 




QUERPRINTSTUETZE 


0 


R62 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP7 


1,950.850.04 1 poe 




STUDER NR. ETIKETTE 10x20 


0 


R63 


57,60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP 8 


1,950.850.11 1 pee 




PROCESSOR PCB 


0 


R64 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP9 


89.01.1499 1 pee 




QUARZ - ISOLIERPLATTE 


0 


R65 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP 10 


43.01.0108 1 poe 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R66 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP11 


28.99.0119 2 pos 




ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 


0 


R67 


57,60.1220 


22R 


MF, 1 %, 0204, E24 












0 


MP 12 


42.01.0414 1 poe 




Drehknopf D 21/ 6, gr 


0 


R68 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP 13 


42.01.0464 1 pee 




Deckel D 21 , h'gr, ohne Strioh 


0 


R69 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 














MP 14 


1.101.001.22 1 pee 




TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -22 


0 


R70 


57,60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 













SECTION 6 





D950 Mixing Console 



STUDER 




Multiformat Monitoring Unit 1.950.852.20 



Idx 


Pos. 


Part No. 


Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


A1 


1,950.853,00 






MMU FRONT BOARD 


0 


MP 15 


1.950.850.03 2 pcs 




GRUENFiLTER 


0 


R71 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 














0 


MP 16 


not used 2 pcs 




KNEBELKNOPF GR D 10/ 4 


0 


R 72 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 1 


59,60,3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


MP 17 


not used 2 pos 




DECKEL D'GR ZU KNOPF-D 10 


0 


R73 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C2 


59,60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 












0 


R74 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C3 


59.60,3315 




1n5 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


p 1 


54,11.2013 


32p 


EU-BK2*16p 


0 


R75 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C4 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P2 


54.11.0130 54 pcs 


2p 


P STIFT,2RWNKL2 PiN=1 STK. 


0 


R76 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C5 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 3 


54.14.5512 


12p 


PCB-Buohse gerade 


0 


R 77 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C6 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P4 


54.14.5516 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R 78 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C7 


59.60.2373 




InO 


CER 50V, 5%. COG, 0805 


0 


P5 


54.14.5516 


16p 


PCB-Buohse gerade 


0 


R79 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


G8 


59.60,3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P6 


54.14.5516 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R80 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


C9 


59.60.2373 




1n0 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


P7 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R81 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 10 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 8 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R82 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 11 


59.60,2237 




33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


P9 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R83 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 12 


59.80.3337 




lOOn 


CER 50V, 1 0%, X7R, 0805 


0 


P 10 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R84 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C13 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 11 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R85 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 14 


59.68.0071 




100u 


C-EL 16V, 8.0*6.3 


0 


P12 


not used 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 


R 86 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 15 


59.60.2231 




18p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 












0 


R 87 


57.89.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 16 


59,60.2237 




33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R 1 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R88 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 17 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R2 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 89 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C18 


59.68.0071 




100u 


C-EL 16V, 8,0*6.3 


0 


R 3 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R90 


57.60.1220 


22R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


C 19 


59.60.3337 




100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R4 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R91 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C20 


59.68.0029 




IQOu 


C-EL 6V, 6.3*5,7 


0 


R 5 


57.60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R92 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C21 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R6 


57.60.1153 


15K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R93 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C22 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R7 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 94 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C23 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R8 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R95 


57,69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C24 


59.60.3337 




lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R9 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0803 


0 


R96 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C25 


59.22.4002 




lOOu 


EL 16V, 20%, RMS 


0 


RIO 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 97 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 














0 


R 11 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R98 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


D 1 


50.60,8001 




4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R12 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R99 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


D2 


50.60.8001 




4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R13 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R100 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


D3 


50.60.8001 




4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R 14 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 101 


57.60.1150 


15R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R 15 


57.60.1562 


5K6 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 102 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC1 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R16 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 103 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


1C 2 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R17 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 104 


57.92.7053 


1.6A 


POLY- PTC, 30V 


0 


1C 3 


50.62.1595 




74HC595 


abit shift/output register 


0 


R18 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 105 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


1C 4 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R 19 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 106 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


ICS 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R20 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 107 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


1C 6 


50.62,1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R21 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 108 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


1C 7 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R22 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R 109 


57.92.7056 


2.5A 


POLY- PTC, 30V 


0 


ICS 


50.62,0130 




ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R23 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 110 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


1C 9 


50.62.1165 




74HC165 


Bbit shift register 


0 


R24 


67.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R111 


57.60,1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


IG10 


50.61.0203 




OP279 


Dual Op-Amp single supply 


0 


R25 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 112 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


1C 11 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R26 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


1C 12 


50.62.1165 




74HC165 


8bit shift register 


0 


R27 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


S 1 


not used 


1*s 


SMD Tactswitoh 


0 


1C 13 


50.62.1165 




74HC165 


8bit shift register 


0 


R28 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


1C 14 


50.62.1165 




74HC165 


8bit shift register 


0 


R29 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XiC 36 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", ISt, gerade 


0 


1C 15 


50.62.0130 




UUN2003 


7*Darlington driver 


0 


R30 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


XIC37 


53.03,0165 


20p 


DIL 0.3", lot, gerade 


Q 


IC 16 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R31 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 17 


50.62.0130 




ULN2003 


7*Dariington driver 


0 


R32 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


Y 1 


89,01.1016 


22.1184MHz 


22.118 400 MHz, HC 49/U 


0 


IC 18 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R33 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 19 


50.62.1165 




74HC165 


Sbit shift register 


0 


R34 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%,0204, E24 








End of List 




0 


IC20 


50.62.0130 




ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R35 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC21 


50.62.0130 




ULN2003 


7*Darilngton driver 


0 


R36 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 22 


50,62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R37 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC23 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R 38 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC24 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R39 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 25 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R40 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 26 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R41 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 27 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R42 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC28 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R43 


57,60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 29 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R44 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


1C 30 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R45 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 31 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R46 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 32 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R47 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 33 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R48 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 34 


50.62.0130 




ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R49 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 35 


50.62.1595 




74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R50 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 36 


50.15.0115 




75176 


iC SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


R51 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC 37 


1.950.908.22 






SW 850 MMU (50.16.0313) 


0 


R52 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC 38 


50,62.1014 




74HC 14 


Hex Schmitt trigger inverter 


0 


R53 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


IC39 


50.62.1165 




74HC165 


8bit shift register 


0 


R 54 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IC40 


50.61,8101 




68HC68 


A/D Converter lObit 8Ch SO 20 


0 


R 55 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 
























0 


R56 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP 1 


1.950.852.01 


mp 




FRONTPLATTE MMU 


0 


R57 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


W1P2 


1.950.850.02 


mp 




TRAEGERBLECH MMU 


0 


R58 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP 3 


1.010.022.21 


4 pcs 


M3*8 


L-Sohraube iS sw speziai 


0 


R 59 


57,60.1220 


22R 


MF, 1 %, 0204, E24 












0 


MP4 


24,16,3023 


4 pcs 




WELLENSICHERUNG 2.3 


0 


R60 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP5 


21.01,2352 4 pcs 


M3*4 


S - Schraube Zn gb chr 


0 


R61 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP6 


1.990.100.01 


2 pcs 




QUERPRiNTSTUETZE 


0 


R62 


57,60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP 7 


1.950.852.04 


1 pee 




STUDER NR. ETIKETTE 10x20 


0 


R63 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP 8 


1.950.852.11 


1 pee 




PROCESSOR PCB 


0 


R64 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP9 


89.01.1499 


1 pee 




QUARZ - iSOLIERPLATTE 


0 


R65 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP 10 


43.01.0108 


1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHiLD 


0 


R66 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP 11 


28.99.0119 2 pcs 




ROHRNiETE 0 2.5*0.15*9 


0 


R67 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP 12 


42.01,0414 


1 pee 




Drehknopf D 21/ 6, gr 


0 


R68 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP 13 


42.01.0464 


1 pee 




Deckel D 21 , h'gr, ohne Strioh 


0 


R69 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


MP 14 


1.101.001.20 


ipee 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


R70 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 













SECTION 6 





D950 Mixing Console 



5TUDER 




SECTION 6 



Qty. TypeA/al. 



Description 



c. Pos. 



Qty. TypeA/al. 



Descriptioi 



C1 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 1 0%, RMS 

3 C2 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RM5 

3 C3 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C4 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 1 0%, RMS 

0 C5 59.06.0104 100n PETP, 63V, 1 0%, RMS 

0 C8 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 1 0%, RMS 

0 C 7 59.06.0104 100n PETP, 63V, 1 0%, RMS 

0 C8 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 1 0%, RMS 

0 DL 1 not used LS3360 DL LS 3360 . RT DIFF 

0 1C 1 73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 iC2 73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 iC 3 73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 IC4 73,01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 1C 5 73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 !C6 73.01.0408 4digil 5*7 Dot matrix display green 

0 IC 7 73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 IC 8 73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

0 MP 1 1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

0 MP2 1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

0 MP3 1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

0 MP4 1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

0 MP 5 1.950.851.11 1 pee MMU FRONT PCB 

0 MP6 1.950.851.04 1 pee NR. ETiKErPE 5x20 

0 P 3 1.023.391.14 FLACHKABEL 16POL. 0.14M 

0 P4 1.023.391.14 FLACHKABEL 16POL. 0.14M 

0 P5 1.023.391.14 FLACHKABEL 16 POL. 0.14M 

0 P6 1.023.391.14 FLACHKABEL 16 POL. 0.14M 

0 R1 57.11.3820 82R MF, 1%, 0207 

0 RA 1 1.950 351.01 POTENTIOMETER NACHARBEIT 

0 RA2 1.950.851.01 T'OTENTIOMETER NACH4 RBEIT 

0 RA3 not used 10k 1*R, lin 

0 S 1 55.15.0704 1*a S TASTE T*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S2 55.15.0704 1*a S TASTE T*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 3 55.15.0704 1*a S TASTE 1’*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S4 55.15.0704 1*a S TASTE T*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 5 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 6 55.15.0704 t*a S TASTE 1'*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S7 55.15.0704 1*a S TASTE T*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 8 55.15.0704 1*a S TASTE 1'*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 9 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S10 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S11 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 12 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 13 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 14 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 15 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S16 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S17 not used 1*a S TASTE 1*A. 12MM, GB/TRANS 

0 S18 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S19 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S20 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S21 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S22 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S23 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S24 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S25 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S26 55.15.0704 1*a S TASTE 1 *A, 12MM, GB/TRANS 

0 S27 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S28 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S29 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S30 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A. 12MM, GB/TRANS 

0 S31 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S32 not used 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S 33 55,15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S34 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MWI, GB/TRANS 

0 S 35 55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

0 S36 55.15.0704 1*a S TASTE 1 *A, 12MM, GB/TRANS 

0 S37 55.15.0704 Ta S TASTE 1 *A, 12MM, GB/TRANS 

0 S38 55.15.0704 1*a S TASTE 1 *A, 12MM, GB/TRANS 

0 S39 55.15.0704 1*a S TASTE 1 ’A, 12MM, GB/TRANS 

0 S41 55.12.1303 N=24 Drehgeber mit Rasterung 



0 XIC 1 53,03.0167 14p DIL 0.3", Idt, gerade 

0 XIC2 53.03.0167 14p DIL 0.3", Idt, gerade 

0 X1C3 53.03.0167 14p DIL 0.3", let, gerade 

0 XIC4 ■ 53.03.0167 14p DIL 0.3", let, gerade 

0 XIC 5 53.03.0167 14p DIL 0.3", let, gerade 

0 XIC6 53.03.0167 14p DIL 0.3", let, gerade 

0 XIC7 53.03.0167 14p DIL 0.3".ldt, gerade 

0 XICa 53,03,0167 14p DIL 0.3", lOt, gerade 

End of List 

Comments 



1.950.853.00 

0 RA1 not used POTENTIOMETER NACHARBEIT 

0 RA2 not used POTENTIOMETER NACHARBEIT 

0 RA3 not used 10k 1*R, liln 





D950 Mixing Console 



Assignable Siam Selector 



1.950.855.20 




SC: Schema Circuit Diagram 

BP: Bestuckungsplan PCB Layout 

PL: Positionsliste Positional List 



Edition: 25.10.99 



Section 6 






D950 Mixing Console 



STUDER 




Assignable Stam Selector 1 .950.855.22 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeWal. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/ai. 


Description 


0 


A1 


1,950.856.00 1 pee 




ASS FRONT BOARD 


0 


p 1 


54.11,2013 


32p 


EU-BK 2*16p 


0 R75 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 












0 


P2 


54.11.0130 54 pcs 


2p 


P ST1FT,2R WNKL 2 PIN=1 STK, 


0 R76 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 1 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 3 


not used 


12p 


PCB-Buchse gerade 


C R77 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C2 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P4 


not used 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 R78 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C3 


59.60.3315 


1n5 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P5 


not used 


16p 


PCB-Buchse gerade 


G R79 


57,69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 6 


not used 


16p 


PCB-Buchse gerade 


0 R30 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C5 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 7 


54.14.5514 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 R 81 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C6 


59.60,3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 8 


54.14.5514 


14p 


PCB-Buchse gerade 


G R 82 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C7 


59,60.2373 


1n0 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


P9 


54.14.5514 


14p 


PCB-Buchse gerade 


G R 83 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C8 


59.60,3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 10 


54.14.5514 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 R84 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C9 


59.60.2373 


InO 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


p 11 


54.14.5514 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 R 85 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 10 


59.60,3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P 12 


54.14.5514 


14p 


PCB-Buchse gerade 


0 R 86 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 11 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 












G R87 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 12 


nnt 1 isfiri 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 1 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


d R88 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 13 


nnt 1 !RP>ri 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R2 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 89 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C14 


59.68.0071 


lOOu 


C-EL 16V, 8,0*6.3 


0 


R3 


57,59.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 90 


57,80,1220 


22R 


MF, 1%, 02C4, E24 


0 


C 15 


not used 


18p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R4 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 91 


57.60,1104 


100K 


MF, 1%, 02C4, E24 


0 


C 16 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


R 5 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 92 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C17 


not used 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R6 


57.60.1153 


15K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R93 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 18 


59,68.0071 


100u 


C-EL 16V, 8, 0*6.3 


0 


R7 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 94 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C 19 


not used 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R8 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 95 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C20 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R 9 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R96 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C21 


not used 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 10 


57.60,1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R97 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C22 


pnt iiRfiri 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 11 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 98 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C23 


pnt ! iRprf 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 12 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 99 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


C24 


not used 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 13 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 100 


not used 


ORO 


MF, 0204 












0 


R 14 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 101 


not used 


15R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D 1 


60.60.8001 


4448 


200nnA 76V 4ns SOD 80 


0 


R 15 


57,60.1562 


5K6 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 102 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


D2 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R 16 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 103 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


D 3 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R 17 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 104 


57.92.7053 


1.6A 


POLY- PTC, 30V 












0 


R 18 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 105 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC1 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R 19 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 106 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC2 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R20 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 107 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC3 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R21 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 108 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC4 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R22 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 109 


57,92.7056 


2.5A 


POLY- PTC, 30V 


0 


ICS 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R23 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 110 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC6 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R24 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 R 111 


not used 


ORO 


MF, 0204 


0 


IC7 


50.62.1595 


74HC595 


ebit shift/output register 


0 


R25 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 112 


57.60.1222 


2K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


ICS 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R26 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC9 


50.62.1165 


74HC165 


8bit shift register 


0 


R27 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 S 1 


not used 


1*s 


SMD Tactswitch 


0 


IC 10 


50,61.0203 


OP279 


Dual Op-Amp single supply 


0 


R28 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 11 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R29 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 XIC 36 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3", Iflt, gerade 


0 


IC 12 


50.62.1165 


74HC165 


8bit shift register 


0 


R30 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 XIC 37 


53,03,0165 


20p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


IC 13 


50.62.1165 


74HC165 


8bit shift register 


0 


R31 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 14 


50.62.1165 


74HC165 


8hit shift register 


0 


R32 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 Y 1 


89.01.1016 


22.1184MHz 


22.118 400 MHz, HO 49/U 


0 


IC 15 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R33 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 16 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R34 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 






•End of List 




0 


IC 17 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R35 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 18 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R36 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


Comments 








0 


IC 19 


50.62.1165 


74HC165 


8bit shift register 


0 


R37 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC20 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R38 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC21 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R39 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0803 










0 


IC 22 


50,62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R40 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC23 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R41 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 24 


50.62.1595 


74HC595 


Bbit shift/output register 


0 


R42 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


1C 25 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R43 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 26 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R44 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC27 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R45 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC28 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R46 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC29 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R47 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 30 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R48 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC31 


50.62.1595 


74HC595 


Bbit shift/output register 


0 


R49 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 32 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R 50 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 33 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R 51 


57.60,1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 34 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R52 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 35 


50.62.1595 


74HC595 


Sbit shift/output register 


0 


R53 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 36 


50.15.0115 


75176 


IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


R54 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 37 


1.950.907.22 




SW 855 ASS (50.16.0313) 


0 


R55 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


IC 38 


50.62.1014 


74HC 14 


Hex Schmitt trigger inverter 


0 


R56 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 39 


50.62.1165 


74HC165 


Sbit shift register 


0 


R57 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IC 40 


not used 


68HC68 


AID Converter lObit 8Ch SO 20 


0 


R 58 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 




















0 


R 59 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 1 


1.950.855.01 1 pee 




FRONTPLATTE ASS 


0 


R60 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


IVIP2 


1.950.855.02 1 pee 




TRAEGERBLECH ASS 


0 


RSI 


57,69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


MP3 


1,010.022.21 4 pcs 


M3*8 


L-Schraube IS sw spezial 


0 


RS2 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP4 


24.16.3032 4 pcs 




WELLENSICHERUNG 3.2 


0 


R63 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP5 


21.01.2352 4 pcs 


M3*4 


S - Schraube Zn gb chr 


0 


R64 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


MP6 


1.990.100,01 2 pcs 




QUERPRINTSTUETZE 


0 


R65 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


MP7 


1,950.855.04 1 pee 




STUDER NR. ETIKETTE 10x20 


0 


R66 


57.80.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










1 


MP 8 


1.950.852.11 1 pee 




PROCESSOR PCB 


0 


R67 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP9 


89.01.1499 1 pee 




QUARZ-ISOLIERPLATTE 


0 


R68 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


MP 10 


43.01.0103 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHiLD 


0 


R69 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0003 










0 


MP 11 


28.99.0119 2 pos 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 


0 


R70 


57,60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 12 


1.950,855.03 1 pee 




GRUENFILTER 


0 


R71 


57.89.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


MP13 


1.101.001.20 1 pee 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


R72 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 










1 


MP 14 


1.950.855,05 1 pee 




ISOLATION ASS 


0 


R 73 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










1 


MP 15 


43,10,0110 


* 


Revisions-Etikette 5mm h'blau 


0 


R74 


57.60.1220 


22R 


MF, 1%, 0204, E24 











SECTION 6 





STUDER 



D950 Mixing Console 




SECTION 6 





D950 Mixing Console 



STUOER 



Front Board Assignable Stam Selector 1.950.856.00 





SECTION 6 



No. Qty. TypeyVal. 



Description 



t. Pos. 



Part 



City. TypeA/ai. 



59.06.0104 100n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0104 100n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0104 100n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%i, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%., RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%., RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%,, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%,, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%,, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%,. RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%,, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%,, RMS 

59.06.0104 lOOn PETP. 63V, 10%., RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%., RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%., RMS 

59.06.0104 100n PETP, 63V, 10%., RMS 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%., RMS 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4dlglt 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01 .0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

73.01.0408 4digit 5*7 Dot matrix display green 

1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

1.990.100.05 mp QUERPRINTHALTER 

1.950.856.11 1 pee ASS FRONT PCB 

1.950.850.04 1 pee NR. ETIKETTE 5x20 

not used 2p P STIFT,2R WNKL 2 P1N=1 STK. 

1.023.391.11 FLACHKABEL 14POL.0.11M 

1.023.391.11 FLACHKABEL 14POL.0.11M 

1.023.391.11 FLACHKABEL 14 POL. 0.11 M 

1.023.391.11 FLACHKABEL 14 POL. 0.11 M 

1.023.391.11 FLACHKABEL 14POL. 0.11M 

1.023.391.11 FLACHKABEL 14POL. 0.11M 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

55.15.0704 1*a S TASTE 1*A, 12MM, GB/TRANS 

53.03.0167 14p DIL 0.3", Idt, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3”, I8t, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", lot, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", I6t, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", let, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3",iat, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", I8t, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", I5t, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", I8t, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", let, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", lOt, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", ISt, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", lot, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", lat, gerade 

53.03.0167 14p DIL 0.3", ISt, gerade 



Description 

0 XIC 16 53,03.0167 14p DIL 0.3", lOt, gerade 

0 XIC 17 53.03.0167 14p DIL 0.3", I5t, gerade 

0 XIC 18 53,03.0167 14p DIL 0.3", Idt, gerade 

0 X1C 19 53.03.0167 14p DIL 0.3", 16t, gerade 

0 XIC20 53.03.0167 14p DIL 0.3", Idt, gerade 

End of List 

Comments 





D950 Mixing Console 



CR Monitor Panel RS485 



I.9S0.860.22 




SC 1.990.429.00 
BP 1.990.429.00 
PL 1.990.429.00 



SC 1.950.891.20 
BP 1.950.860.20 
PL 1.950.860.20 



SC: Schema Circuit Diagram 

BP: Bestuckungsplan PCB Layout 

PL: Positionsliste Positional List 



Edition: 27.06.0 i 



Section 6 







D950 Mixing Console 



5TODER 




CR Monitor Panel RS 485 1 .950.860.22 



Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. Type/Val. 


Description 


idx. Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al, 


Description Idx. Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


A1 


1.990.429.00 1 


pcfi 


CR MONITOR SWITCH BOARD 


0 Q47 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847 B, SCT23 Q XIC 12 


53.03.0165 


20p 


DIL 0.3", lat, gerade 












0 Q48 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847B, SCT23 0 XIC 14 


53.03.0166 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


C1 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q49 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SCT 23 ■ 








0 


C2 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q50 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847B, SCT 23 0 Y2 


89.01.1016 


22.1 184MHz 


22.118 400 MHz, HC 49/U 


0 


C3 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q 51 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SCT 23 








0 


C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q52 


50.60.0001 


BC847B 


O BC 847 B. SCT 23 




End of List 




0 


C5 


59.60.3337 


IQOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q53 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SCT 23 








0 


C6 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q54 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847B, SCT 23 Comments: 








0 


C 7 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q55 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SCT 23 








0 


C8 


59,60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q56 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SCT 23 








0 


C9 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 Q57 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SCT 23 








0 


C 10 


59,60.2231 


18p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 Q58 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SCT 23 








0 


C 11 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 
















0 


C 12 


59.60,2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 R1 


not used 


ORO 


MF, 0204 








Q 


C 13 


59,60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R5 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C 14 


59.60,3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R6 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C 15 


59,22.4002 


lOOuF 


EL 16V, 20%, RMS 


0 R7 


57.60.1101 


100R 


MF, 1 %, 0204, E24 








0 


n 1R 


59.22.4002 


lOOuF 


EL 16V, 20%, RMS 


0 R8 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C 17 


59.22.4002 


lOOuF 


EL 16V, 20%, RMS 


0 R9 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C 18 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 10 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C19 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 11 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C 39 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 12 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C40 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 13 


not used 


100k 


PCT2*100K LIN 








0 


C41 


59.60.3325 


10n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 14 


not used 


100k 


PCT2*100K UN 








0 


C42 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R15 


1.010.039.58 




PCT 100K,LIN,21 RASTSTELLUNGEN 








0 


C43 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 16 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C44 


59,60,3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 17 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C45 


59,60.3325 


10n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 18 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C46 


59.60.3325 


lOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 19 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C47 


59.22.6100 


lOu 


EL 35V, 20%, RMS 


0 R2Q 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C48 


59.60,3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R21 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


C52 


59.22.6100 


lOU 


EL 35V, 20%, RMS 


0 R22 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


















0 R23 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


D 1 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SCD 80 


0 R24 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


D5 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 R2S 


57.60.1682 


8K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


D6 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 R26 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


















0 R27 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 1 


50,62.1004 


74HC 04 


74 HC 04 


0 R28 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 3 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 R29 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 4 


50.62.1595 


74HC596 


74 HC 595 


0 R 30 


57.60.1632 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


ICS 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 R31 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 6 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 R32 


57.60.1682 


SK8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 7 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 R33 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 8 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 R34 


57.60.1682 


BK8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 9 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 R35 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 10 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 R36 


57.60.1882 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 12 


1,950.900.22 




SW 860 MONITOR (50.16.0313) 


0 R37 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 13 


50.61.8101 


68HC68 


Aye Converter lObit 8Ch SO 20 


0 R 38 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 14 


50.15.0115 


75176 


1C SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 R39 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


1C 15 


50.62,1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 R40 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


















0 R41 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP 1 


1.990.420.01 


1 pc8 


FRONTSCHILD CR MONITOR 


0 R42 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


WIP2 


1.990.490,02 


1 pee 


TRAEGER SOURCE SELECTOR 20PB 


0 R43 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP3 


1.010.022.21 2 pcs M3*8 


L-Schraube IS sw spezial 


0 R44 


57.60.1682 


SK8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP4 


24.16,3023 2 pcs 


WELLENSICHERUNG 2.3 


0 R45 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP 5 


21.01.2352 


pcs M3*4 


S - Schraube Zn gb chr 


0 R46 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP6 


1.990.100,01 


9 pnR 


QUERPRINTSTUETZE 


0 R47 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP 7 


1.950.860.04 


1 pee 


STUDER NR. ETIKETTE 10x20 


0 R50 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP B 


1.95C.891.11 


1 pee 


PANEL ADAPTER RS 485 PCB 


0 R51 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP9 


89.01.1499 


1 


QUARZ-ISOLIERPLATTE 


0 R 53 


not used 


100k 


PCT 2 *100 K LIN 








0 


MP 10 


43.01.0108 


1 pee Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 R55 


57,60,1150 


15R 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


MP11 


9R QQ ni "IQ 




ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 


0 R56 


57.92.1820 


94mA 


PTC, 60V, 50 Ohm 








0 


MP 12 


42.01.0233 




KNEBELKNOPFGRD15/4 


0 R57 


57,92.1820 


94mA 


PTC, 60V, 50 Ohm 








0 


MP 13 


42.01.0257 


1 prp 


DECKEL H'GR ZU KNOPF-D 15 


0 R58 


57.92,7016 


1.6A 


POLY- PTC, 50V 








0 


MP 14 


1.101.001.20 


1 pee Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 R59 


57.92.7016 


1.6A 


POLY- PTC, 50V 


















0 R60 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


P2 


54.11.2013 


32p 


EU-BK2*16p 


0 R 105 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 








0 


P5 


54.11.0125 53 pcs Ip 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 R 106 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


















0 R107 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 








0 


Q 1 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 R 108 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 








0 


Q2 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 R 109 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 








0 


Q 3 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 R 111 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 








0 


Q4 


50.60,0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 R112 


57.60,1000 


ORO 


MF, 0204 








0 


Q 31 


50.60,0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 
















0 


Q 32 


50.60,0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ 17 


57.88.4104 


8*100k 


2%, SIP 9 








0 


Q33 


50,30.0001 


BC847B 


Q BC847 B, SOT 23 


0 RZ20 


57.88.4104 


8*1 OOk 


2%, SIP 9 








0 


Q34 


50.B0.0001 


BCB47B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ21 


57,83.4104 


8*1 00k 


2%, SIP 9 








0 


Q35 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ22 


57.88.4104 


8*1 ODk 


2%, SIP 9 








0 


Q 36 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ23 


57.88,4104 


8*1 OOk 


2%, SIP 9 








0 


Q 37 


50.80.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ30 


57.88.4104 


8*1 OOk 


2%, SIP 9 








0 


Q38 


50.60,0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ31 


57.88.4104 


8*1 OOk 


2%, SIP 9 








0 


Q39 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847 B, SOT 23 


0 RZ32 


57.88.4104 


8*1 OOk 


2%, SIP 9 








0 


Q40 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 347 B, SOT 23 


0 RZ33 


57.88.4104 


8*1 OOk 


2%, SIP 9 








0 


Q41 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 
















0 


Q42 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 
















0 


Q43 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 
















a 


Q44 


50.60,0001 


BC847B 


Q BC847B, SOT 23 
















0 


Q45 


50.80.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 
















0 


Q46 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847B, SOT 23 

















SECTION 6 





D950 Mixing Console 



STUDER 



CR Monitor Switch Board 1 .990.429.00 




MP1 (4x) MP 2 



MP1 (4x) MP 2 

Ad ..f>0S REF. Ho... DESCRIPTION HAfWFACTURER 



OL.. 

OL.. 

OL.. 

DL.. 



0 not used see S 01 
0 not used see S 02 
0 not used see S 09 
0 not used see S 10 



0L...11 

0L...12 

DL...17 

0L...18 

DL...19 

0L...20 



0 not used see S 11 
0 not used see S 12 
0 not used see S 17 
0 not used see S 18 
0 not used see S 19 
0 not used see S 20 



HP.,..] 1.990.100.05 
HP. ...2 1.990.429.11 
HP... .3 1.990.429.04 



4 pcs Querprinthalter 

1 pcs CR HONITOR SWITCH PCB 

1 pcs Nr-Etikette 



S I 55.15.0702 

S 2 55.15.0702 

S 9 55.15.0722 

S....10 55.15.0705 



Teste 1*A.12 m RT/Trens CH I CUT 

Teste l*A,12*i RT/Trens CH II CUT 

Teste 1»A,12«« RT/RT DIM - 20dB 

Teste l*A,12m GN/Trens MONO 



5.. ..11 55.15.0705 

5.. ..12 55.15.0705 

5.. ..17 55.15.0704 

5.. ..18 55.15.0704 

5.. ..19 55.15.0704 

5.. ..2Q 55.15.0704 



Teste l*A.12aa GN/Trens 
Teste 1*A.12 mi GN/Trens 
Teste 1*A,12 m GB/Trens 
Teste 1*A,12 m GB/Trens 
Teste l*A,12»e GB/Trens 
Taste 1*A,12 h GB/Trens 



Kenelvert. 

CH I Phase 
speaker ALT. 
speaker HINI 
speaker I 
speaker II 



RZ...32 57.88.4101 
RZ...33 57.88.4101 
R2...34 57.88.4101 
RZ...36 57.88.4101 
RZ...37 57.88.4101 
RZ...39 57.88.4101 
RZ...40 57.88.4101 

RZ...41 57.88.4101 



100 Ohe 2V ,8* 
100 Ohe 2V .8* 
100 Ohe 2% ,8* 
100 Ohe 2% .8* 
100 Ohe 2% .8« 
100 Ghe 2V ,8* 
100 Ohn 2% ,8» 

100 Oh* 2% .8* 



CER-Cera*ic. PE-Polyester 
HF-Hetel Fil*. R1G-C#r«et 

MANUFACTURER: Ex-Exar, NEC-Nippon Electric Corp,. Ph-Phi1ip$, Re-Raytheon, 
Sig-Signetics, St-Studer. 

1.990.429.00 CR HONITOR SWITCH BOARD SCA88/12/1600 



1 










(^>) 










CO 










(■') 


■1 


6.3.90 




sa 


Ih 




1 


Dutism 


0.r 


Ow 










1 1 . 990 . 429-00 



\CH MONITOR 
! SWITCH BOARD 



SECTION 6 





D950 Mixing Console 



Studio Monitor Panel RS485 



I.9S0.870.22 




SC 1.990.439.00 
BP 1.990.439.00 
PL 1.990.439.00 



SC 1.950.891.20 
BP 1.950.870.20 
PL 1.950.870.20 



SC: Schema Circuit Diagram 

BP: Bestuckungsplan PCB Layout 

PL: Positionsliste Positional List 



Edition: 27.06.01 



Section 6 







STUDIO 









D950 Mixing Console 



STODER 



Studio Monitor Panel RS 485 1 .950.870.22 



Idx. Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



0 C 1 
0 C2 
0 C3 
0 C4 
0 C5 
0 C6 
0 C7 
0 C8 
0 C9 
0 C 10 
0 C 11 
0 C 12 
0 C 13 
0 C 14 
0 C 15 
0 C 16 
0 C 17 
0 C 18 
0 C 19 
0 C39 

0 C40 

0 C41 

0 C42 

0 C43 

0 C44 

0 C45 

0 C46 

0 C47 

0 C48 

0 C 52 

0 D 1 
0 D5 
0 D6 

0 1C 1 
0 1C 3 
0 1C 4 
0 ICS 
0 1C 6 
0 1C 7 
0 1C 8 
0 1C 9 
0 1C 10 
0 1C 12 
0 1C 13 
0 1C 14 
0 IC 15 

0 MP 1 
0 MP2 
0 MP3 
0 MP4 
Q MP5 
0 MP6 
0 MP7 
0 MP 8 
0 MP 9 
0 MP 10 
0 MP 11 
0 MP 12 
0 MP 13 
0 MP 14 

0 P2 
0 P5 

0 Q 1 
0 Q2 
0 Q3 
0 Q4 
0 Q31 

0 Q32 

0 Q33 

0 Q34 

0 Q35 

0 Q36 

0 Q37 

0 Q38 

0 Q39 

0 Q40 

0 Q42 

0 Q43 

0 Q44 

0 Q45 



STUDIO MONITOR SWITCH BOARD 



59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 100n 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3317 2n2 

59.60.3317 2n2 

59.60.3317 2n2 

59.60.3317 2n2 

59.60.2231 18p 

59.60.2237 33p 

59.60.2237 33p 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 100n 

59.22.4002 lOOuF 

59.22.4002 lOOuF 

59.22.4002 lOOuF 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 10n 

59.60.3325 10n 

59.60.3325 lOn 

59.22.6100 lOu 

59.60.3337 lOOn 

59.22.6100 lOu 

50.60.3001 4448 

50.60.8001 4448 

50.60.8001 4448 



CER 50V, 10%, X7R, 0806 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R,0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 5%, COG, 0603 
CER SOV, 5%, COG, 0603 
CER SOV, 5%, COG, 0603 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RMS 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0305 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV. 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
EL 35V, 20%, RMS 
CER SOV, 1 0%, X7R, 0805 
EL 35V, 20%, RMS 

D LL 4448 SOD 80 
D LL 4448 SOD 80 
D LL 4448 SOD 80 



50,62.1004 74HC04 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1165 74HC165 

50.62.1166 74HC165 

50.62.1165 74HC165 

50.62.1165 74HC165 
1.950.900.22 

50.61.8101 68HC68 

50.15,0115 75176 

50.62.1165 74HC165 



74 HC 04 
74 HC 595 
74 HC 595 
74 HC 595 
74 HC 595 
74 HC 165 
74 HC 165 
74 HC 165 
74 HC 165 

SW 860 MONITOR (50.16.0313) 
NO Converter 1 0bit 8Ch SO 20 
IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 

74 HC 165 



1.990.430.01 1 pee 



1.010.022.21 2 pcs 
24.16.3023 2 pcs 
21.01.2352 4 pcs 
1.990.100.01 2 pcs 
1.950.870.04 1 pee 
1,950.891.11 1 pee 
89.01.1499 1 pee 
43.01.0108 1 pee 
23.99.0119 2 pcs 
42.01.0233 1 pee 
42.01.0257 1 pee 
1.101.001,20 1 pee 



M3*8 

M3*4 



Label 



Label 



FRONTSCHILD STUDIO MONITOR 
TRAEGER SOURCE SELECTOR 20PB 
L-Schraube IS sw spezial 
WELLENSICHERUNG 2.3 
S - Schraube Zn gb chr 
QUERPRINTSTUETZE 
STUDER NR. ETIKETTE 10x20 
PANEL ADAPTER RS 485 PCB 
QUARZ- ISOLIERPLATTE 
ESE-WARNSCHILD 
ROHRNIETE 0 2.5*0.15* 9 
KNEBELKNOPFGRD15/4 
DECKEL H'GR ZU KNOPF-D 15 
TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 



54.11.2013 32p EU-BK2*16p 

54.11,0125 53 pcs Ip P STIFT.WINKEL 1 P1N=1 STK. 



50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC8478 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 



Q BC847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 347 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 



0 Q46 

0 Q47 

0 Q48 

0 Q49 

0 0 50 

0 Q51 

0 Q52 

0 Q53 

0 Q54 

0 0 55 

0 Q56 

0 Q57 

0 Q58 

0 R1 
0 R5 
0 R6 
0 R7 
0 R 8 
0 R 9 
0 R 10 
0 R 11 
0 R 12 
0 R 13 
0 R 14 
0 R15 

0 R 16 
0 R 17 
0 R 18 
0 R19 

0 R 20 
0 R21 

0 R22 

0 R23 

0 R24 

0 R25 

0 R26 

0 R27 

0 R28 

0 R29 

0 R30 

0 R31 

0 R32 

0 R33 

0 R34 

0 R35 

0 R36 

0 R37 

0 R38 

0 R39 

0 R40 

0 R41 

0 R42 

0 R43 

0 R44 

0 R45 

0 R46 

0 R47 

0 R50 

0 R51 

0 R53 

0 R55 

0 R56 

0 R57 

0 R58 

0 R59 

0 R60 

0 R 105 
0 R 106 
0 R 107 
0 R 103 
0 R 109 
0 R 111 
0 R 112 

0 RZ17 
0 RZ20 
0 RZ21 
0 RZ22 
0 RZ23 
0 RZ30 
0 RZ31 
0 RZ32 
0 RZ33 



50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BCS47B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.6D.0001 BC847B 



Q BC847B, SOT 23 
Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 347 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 



57.60.1101 

57.60.1101 

57.60.1101 
57.60.1101 

57.60.1682 

57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 

not used 
not used 
1.010.039.58 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1103 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 
57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 

57.60.1682 

57.80.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 
57.60.1103 
57.60.1103 
57.60.1103 

57.60.1103 
57,60.1101 

57.60.1150 

57.92.1820 

57.92.1820 

57.92.7016 

57.92.7016 

57.60.1103 

57.60.1000 

57.60.1000 

57.60.1000 

57.60.1000 

57.60.1000 

57.60.1000 
57.60.1000 



ORO 

100R 

100R 

100R 

100R 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

100k 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

10K 

10K 

10K 

10K 

100R 

100k 

15R 

94mA 

1.6A 

10K 

ORO 

ORO 

ORO 

ORO 

ORO 

ORO 

ORO 



MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
POT 2 *100 K LIN 
POT 2 *100 K LIN 

POT100K,LIN,21 RASTSTELLUNGEN 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%. 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 1%, 0204, E24 

POT 2 *100 K LIN 

MF, 1%, 0204, E24 

PTC. 60V, 50 Ohm 

PTC, 60V, 50 Ohm 

POLY- PTC, SOV 

POLY- PTC, SOV 

MF, 1%, 0204, E24 

MF, 0204 

MF, 0204 

MF, 0204 

MF, 0204 

MF, 0204 

MF, 0204 

MF, 0204 



57.88.4104 8*100k 2%. SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*1O0k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*1 00k 2%, SIP 9 



53.03.0165 20p 

53.03.0166 pee 8p 



DIL 0.3", lot, gerade 
DIL 0.3", lat, gerade 



89.01.1016 



22.1184MHz 22.118 400 MHz, HC49/U 



Comments: 



End of List 



SECTION 6 





D950 Mixing Console 



STUOER 



Studio Monitor Switch Board 1.990.439.00 




MPI (4x) MPZ 



MPI (4x) MPZ 

Ad ..POS REF. Ho... DESCRIPTIOH MANUFACTURER 



DL....1 

DL....2 

DL....9 

DL...10 



0 not used »«« S 01 
0 not used see S 02 
0 not used see S 09 
0 not used see S 10 



DL...11 
DL...12 
DL...13 
0L...14 
DL...15 
DL...16 
DL...17 
DL...18 
DL...19 
DL. . .20 



0 not used see S 11 
0 not used see S 12 
0 not used see S 13 
0 not used see S 14 
0 not used see $ 15 
0 not used see S 16 
0 not used see S 17 
0 not used see S 18 
0 not used see S 19 
0 not used see S 20 



HP....1 1.990.100.05 
HP. ...2 1.990.429.11 
HP.. ..3 1.990.439.04 



4 pcs Querprinthelter 

1 pcs CR MONITOR SWITCH PCB 

1 pcs Mr-Etikette 5*20 



S 1 55.15.0722 

S 2 55.15.0722 

S 9 55.15.0702 

S....10 55.15.0705 



Taste l*A.12sn RT/RT T/B HON 
Taste 1»A,12 «b RT/RT T/B SPKR 
Taste 1*A.12 m RT/Trans CUT 
Taste 1*A.12 m GN/Trans REIN 



5.. ..11 55.15.0704 

5.. ..12 55.15.0705 

5.. ..13 55.15.0704 

5.. ..14 55.15.0704 

5.. ..15 55.15.0704 

5.. ..16 55.15.0704 

5.. ..17 55.15.0704 

5.. ..18 55.15.0705 

5.. ..19 55.15.0702 

5.. ..20 65.15.0722 



Taste 1*A.12h GB/Trans CR SELECT 
Taste 1*A.12im GN/Trans REMOTE LEVEL 
Taste 1*A,12ms GB/Trans HIX A 
Taste l*A,12w GB/Trans HIX B 
Taste l*A,12w GB/Trans PFL/SOLO 
Taste l*A.12ns GB/Trans EXT. 

Taste 1*A.12 m GB/Trans CALL 
Taste l*A.12aaa GN/Trans READY 
Taste l*A,12«w RT/Trans ON AIR MANUAL 
Taste l»A,12i«a RT/RT ON AIR 



R2...32 57.88.4101 
RZ...33 57.88.4101 
RZ...34 57.88.4101 
RZ...36 57.88.4101 
RZ...37 57.88.4101 
RZ...38 57.88.4101 
RZ...39 57.88.4101 
RZ...40 57.88.4101 



100 Ohm 2% .8* 

100 Oha 2% ,8* 

100 OhM 2% ,8* 

100 Oha 2% ,8« 

100 Oha 2V ,8* 

100 Oha 2V ,8* 

100 Oha 2V ,8* 

100 Oha 2V ,8* 



RZ...41 57.88.4101 100 Oha 2% ,8* 



CER^eraaic, PE-Polyester 
HF*Heta1 Fila. PHGCenMt 



MANUFACTURER: Ex-Exar. NEC-Nippon Electric Corp.. Ph-Philips, 
Sig-Signetics, St"Studer. 

1.990.439.00 STUDIO MONITOR SWITCH BOARD SCA89/07/0500 





1 


1 






__ 


— 


© 












© 














© 






6.3.90 




sa 


Pf- 


® 


1 


Datum 




Gepr, 


Qbs. 


Index 




Kopie fur: 




STLJDER 

REGE?-JSDORF 


1 STUDIO MONITOR 
1 SWITCH BOARD 


J 1.990.439-00 



SECTION 6 





5TUDER 



D950 Mixing Console 



PFL/TB/HP Panel RS485 



1.950.880.22 



PFL/TB/HP Panel RS485 
1.950.880.22 



SC 1.990.449.00 
BP 1.990.449.00 
PL 1.990.449.00 



SC 1.950.891.20 
BP 1.950.880.20 
PL 1.950.880.20 





PFl/TB/HP Switch Board 




1.990.449.00 





Panel Adapter RS485 




1.950.891.20 



SC: Schema Circuit Diagram 

BP: Bestiickungsplan PCB Layout 

PL: Positionsliste Positional List 



Edition: 27.06.01 



Section 6 







TALKBACK 






D950 Mixing Console 



5TUDER 




PFL/TB/ HP Panel RS 485 1.950.880.22 



Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeWal. 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val, 


Description 


Idx. Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


A1 


1.990.449.00 1 pee 




PFL/TB/PHONES SWITCH BOARD 


0 


Q35 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ20 


57.88.4104 


8*100k 


2%, SIP 9 












0 


Q36 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ21 


57.88.4104 


8*100k 


2%, SIP 9 


0 


C1 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q 37 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ22 


57,88.4104 


8*100k 


2%, SIP 9 


0 


C2 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q38 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ23 


57,88,4104 


8*1 00k 


2%, SIP 9 


0 


G3 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q39 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ30 


57.88.4104 


8*1 00k 


2%, SIP 9 


0 


C4 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q40 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ31 


57,88,4104 


8*100k 


2%, SIP 9 


0 


C5 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


0 41 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847B, SOT 23 


0 RZ32 


57,88.4104 


8*100k 


2%, SIP 9 


0 


C6 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q42 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 RZ33 


57.88.4104 


8*1 00k 


2%, SIP 9 


0 


C7 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q43 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 










0 


C8 


59.60.3317 


2n2 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q44 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 W1 


64.03.0505 1 pee 




FLEX-STRIP, 6-POL,L=63,5 MM 


0 


C9 


59.60.3317 


2n2 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q45 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 W2 


1.010,210.64 2 pcs 


str wire 


LITZE SW,120MIM, M.RASTKONTAKT 


0 


C 10 


59.60.2231 


18p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


Q46 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 W3 


1,010.216.64 3 pcs 




LITZE BL,120MM, M.RASTKONTAKT 


0 


C11 


59.60.2237 


33p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


Q47 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 W4 


1.010.219.64 3 pcs 




LITZE WS,120MIM, M.RASTKONTAKT 


0 


C12 


59.60.2237 


33p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


Q48 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 XIC 12 


53,03.0165 


20p 


DIL 0.3", let, gerade 


0 


C 13 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q49 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 XIC 14 


53.03.0166 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


C 14 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q50 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 










0 


C 15 


59.22.4002 


lOOuF 


EL 16V, 20%, RMS 


0 


Q51 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 Y2 


89.01.1016 


22.1184MHz 


22.118 400 MHz, HC 49/U 


0 


C16 


59.22.4002 


lOOuF 


EL 16V, 20%, RMS 


0 


Q52 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 










0 


C17 


59.22.4002 


lOOuF 


EL 16V, 20%, RMS 


0 


Q53 


50.60.0001 


BCB47B 


Q BC 847 B, SOT 23 










0 


CIS 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q54 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 






n 0 IS 




0 


C 19 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q55 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


Comments: 








0 


C39 


59.60.3325 


lOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q56 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 










0 


C40 


59.60.3325 


lOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q57 


50.60,0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 










0 


C41 


59.60.3325 


lOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


Q58 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 










0 


C42 


59.60.3325 


lOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 




















0 


C43 


59.60.3325 


lOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R 1 


not used 


ORO 


MF, 0204 










0 


C44 


59.60.3325 


lOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R5 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C45 


59.60.3325 


10n 


CER SOV, 10%, X7R,0805 


0 


R6 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C46 


59.60.3325 


10n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R7 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C47 


59.22.6100 


lOu 


EL 35V, 20%, RMS 


0 


R8 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C48 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R 9 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C52 


59.22.6100 


lOu 


EL 35V, 20%, RMS 


0 


R 10 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C53 


59.03.2104 2 pcs 


lOOn 


MPETP, 10%, 250V 


0 


R 11 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 




















0 


R 12 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


D1 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


R 13 


1.010.032.58 


100k 


POT 2 *100 K LIN 










0 


D5 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


R 14 


1.010.027.58 




POT100K LIN, 










0 


D6 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


R 15 


1.010.027.58 




POT100K LIN, 




















0 


R 16 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 1 


50.62.1004 


74HC 04 


74 HC 04 


0 


R 17 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 3 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 


R 18 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 4 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 


R 19 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 5 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 


R20 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 6 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 


R21 


57.80.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 7 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R22 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


ICS 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R23 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 9 


50.62.1165 


74HC165 


74HC165 


0 


R24 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 10 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R25 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 12 


1.950.900.22 




SW 860 MONITOR (50.16.0313) 


0 


R26 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 13 


50.61.8101 


68HC68 


AID Converter 10bit 8Ch SO 20 


0 


R27 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 14 


50.15.0115 


75176 


IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


R28 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


1C 15 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R29 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 




















0 


R30 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


J 1 


54.24.0103 2 pcs 




J 3 POL, KLINKE 6,3 MM 


0 


R31 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 




















0 


R32 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 1 


1.990.440.01 1 pee 




FRONTSCHILD PFL/TB/PHONES 


0 


R33 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP2 


1 .990.440.02 1 pee 




TRAEGER PFUTB PHONES 


0 


R34 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 3 


1.010.022,21 4 pcs 


M3*8 


L-Sehraube IS sw spezial 


0 


R35 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP4 


24.16.3023 4 pcs 




WELLENSICHERUNG 2.3 


0 


R36 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 5 


21.01.2352 6 pcs 


M3*4 


S - Schraube Zn gb chr 


0 


R37 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 6 


1.990.100.01 1 pee 




QUERPRINTSTUETZE 


0 


R38 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 7 


1.950.880.04 1 pee 




STUDER NR. ETIKETTE 10x20 


0 


R39 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP8 


1.950.891.11 1 pee 




PANEL ADAPTER RS 485 PCB 


0 


R40 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP9 


89.01.1499 1 pee 




QUARZ-ISOLIERPLATTE 


0 


R41 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 10 


43.01.0108 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R42 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 11 


28.99.0119 2 pcs 




ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 


0 


R43 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 12 


42.01.0228 3 pos 




KNEBELKNOPFGRD10/4 


0 


R44 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 13 


42.01.0203 1 pee 




DREHKNOPFGR, D10/4 


0 


R45 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 14 


1,912.000.03 1 pee 




DREHRING D 6,2/ 13 


0 


R46 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 15 


42.01.0250 4 pcs 




DECKEL H’GR ZU KNOPF-D 10 


0 


R47 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 16 


1.990,100.03 1 pee 




QUERPRINTSTUETZE RECHTS 


0 


R 50 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 17 


1.990.440.03 2 pcs 




FUEHRUNGSBUCHSE FUER JACK 


0 


R51 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 18 


21.51.8354 1 pee 


M3*6 


Linsenkopf-Schr IS, Ni 


0 


R53 


1.010.027.58 




POT 100 K LIN, 










0 


MP 19 


24,16.2030 1 pee 




FAECHERSCHEIBE A D 3.2 


0 


R55 


57.60.1150 


15R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


MP 20 


29.26.1022 1 pee 


3.2 


LPtPse 63.2/5.5*10.5 


0 


R56 


57.92.1820 


94mA 


PTC, 60V, 50 Ohm 










0 


MP21 


1.101.001.20 1 pee 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


R57 


57.92.1820 


94mA 


PTC, 60V, 50 Ohm 


















0 


R 58 


57.92.7016 


1.6A 


POLY- PTC, SOV 










0 


P2 


54.11.2013 


32p 


EU-BK2*16p 


0 


R 59 


57.92.7016 


1.6A 


POLY- PTC, SOV 










0 


P5 


54.11,0125 53 poE 


i Ip 


P STIFT.WINKEL 1 PIN=1 STK. 


0 


R60 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 




















0 


R 105 


not used 


ORO 


MF, 0204 










0 


Q 1 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 


R 106 


not used 


ORO 


MF, 0204 










0 


Q2 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 


R107 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 










0 


Q3 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 


R108 


not used 


ORO 


MF, 0204 










0 


Q4 


50,60,0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 


R 109 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 










0 


Q 31 


50,60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 


R111 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 










0 


Q32 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC847 B, SOT 23 


0 


R 112 


not used 


ORO 


MF, 0204 










0 


Q33 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 




















0 


Q34 


50.60.0001 


BC847B 


Q BC 847 B, SOT 23 


0 


RZ17 


57.88.4104 


8*1 00k 


2%, SIP 9 











SECTION 6 





D950 Mixing Console 



5TUDER 



PFL / TB I Headphone Switch Board 1 .990.449.00 




Ad ..POS REF.Ko. 



DESCRIPTION. 



HAHUTACTURER 



Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION. 



■ NANUTACTURER 



DL....1 


. . 0 


not used 


see S 01 




S....11 


55.15.0722 






Taste l*A.12aa RT/RT 


TEST GEN ENABLE 


DL....2 


. . 0 


not used 


see S 02 




S....12 


55.15.0704 






Taste l*A,12aa GB/Trans 


LOCK 


DL....3 


. . 0 


not used 


see S 03 




S....13 


55.15.0705 






Taste l*A,12aa GN/Trans 


PFL RESET 


0L....4 


. . 0 


not used 


see S 04 




S....14 


55.15.0704 






Taste l*A.12aa GB/Trans 


SOLO RESET 


DL....5 


. . 0 


not used 


see S 05 




S....15 


55.15.0704 






Taste l*A,12aa GB/Trans 


S.F. SOLO 


DL....6 


. . 0 


not used 


see S 06 




S....16 


55.15.0702 






Taste l*A.12aa RT/Trans 


SOLO IN PLACE 


DL....7 


. . 0 


not used 


see S 07 




S.,.,I7 


55.15.0702 






Taste l«A,12aa RT/Trans 


CUT 


DL....8 


. . 0 


not used 


see S 08 




S....18 


55.15.0704 






Taste l»A,12aa GB/Trans 


CR SELECT 


0L....9 


. . 0 


not used 


see S 09 




S....19 


55.15.0704 






Taste l*A,12aa GB/Trans 


STUDIO SELECT 


DL...10 


. . 0 


not used 


see S 10 




S.,..20 


55.15.0704 






Taste l*A,12aa GB/Trans 


PFL/SOLO 


DL...U 


. . 0 


not usod 


see S 11 




S....21 


55.15.0604 






Taste 1*A, 5aa GB/Trans 


BUS 


DL...12 


. . 0 


not used 


see S 12 




S....22 


55.15,0604 






Taste 1*A, San GB/Trans 


DIRECT 


01... 13 


. . 0 


not used 


see S 13 




S....23 


55.15.0604 






Taste 1*A, Sea GB/Trans 


MIX 


0L...14 


. . 0 


not used 


see S 14 




S....24 


55.15.0604 






Taste 1*A. Sana GB/Trans 


GROUP 


0L...15 


. . 0 


not used 


see S IS 




S....25 


55.15.0604 






Taste 1*A, Saaa GB/Trans 


Suanae 


DL...16 


. . 0 


not used 


see S 16 




S....26 


55.15.0602 






Taste 1*A, Saaa RT/Trans 


CR INJ 


DL...17 


. . 0 


not used 


see S 17 




S....27 


55.15.0602 






Taste 1*A, Saaa RT/Trans 


INTER LOCK 


0L...18 


. . 0 


not used 


see S 18 




S....28 


55.15.0605 






Taste 1*A, Saaa GN/Trans 


SAFE SELECT 


DL...19 


. . 0 


not used 


see S 19 
















0L...20 


. . 0 


not used 


see S 20 




RZ...21 


57.88.4101 


100 


Ohn 


2V ,8* 














RZ...22 


57.88.4101 


100 


Ohe 


2% .8* 




DL...21 


. . 0 


not used 


see S 21 




R2...23 


57.88.4101 


100 


Oha 


2% ,8* 




DL...22 


. . 0 


not used 


see S 22 




RZ...24 


57.88.4101 


100 


Ohe 


2V ,8* 




DL...23 


. . 0 


not used 


see S 23 




RZ...25 


57.88.4101 


100 


Oha 


2% .8* 




0L...24 


. . 0 


not used 


see S 24 




RZ...26 


57.88.4101 


100 


Oha 


2% ,8* 




DL...25 


. . 0 


not used 


see S 25 




RZ...27 


57.88.4101 


100 


Oha 


2A ,8* 




DL...26 


. . 0 


not used 


see S 26 




RZ...28 


57.88.4101 


100 


Oha 


2% ,8« 




0L...27 


. . 0 


not used 


see S 27 




RZ...29 


57.88.4101 


100 


Oha 


2V ,8* 




DL...28 


. . 0 


not used 


see S 28 




RZ...30 


57.88.4101 


100 


Oha 


2% ,8» 




HP....1 


1.990.100.05 


5 pcs 


QuerpHnthalter 




RZ...31 


57.88.4101 


100 


Oha 


2% ,8* 




HP.... 2 


1.990.449.11 


1 pcs 


PfL/T8/PH0NES SWITCH PCB 
















HP.... 3 


1.990.449.04 

55.15.0722 


1 pcs 


Nr-Eti kette 




CER«Cera«ie. 


PE'Polyester 










S 1 




Taste 1*A.12»« RT/RT 


T/B EXT 1 


HF-HeUi Fill 


1, PNG-Cermt 










S 2 


55.15.0702 




Taste l*A.12ea RT/Trans 


T/B SEL.3 














S.....3 


55.15.0702 




Taste l*A,12ne RT/Trans 


T/B SEL.4 


MANUFACTURER: 


E*»Exar, NEC-Hippon Electric Corp., Ph*Phi1ips, Ra»Raytheon, 


S 4 


55.15.0722 




Taste 1*A.12 m RT/RT 


T/B INT 




Sig-Signetics 


. St«Studer 






S 5 


55.15.0702 




Taste 1*A,12» RT/Trans 


T/B SEL.l 












S 6 


55,15.0702 




Taste l*A,12«e RT/Trans 


T/B SEL.2 




1.990,449.00 


’FL/TB/PHONES SWITCH BOARD SCA88/ 12/1600 


S 7 


55.15,0705 




Taste l*A,12«e GN/Trans 


RETURN 2 














S 8 


55.15,0705 




Taste l*A,12«e GN/Trans 


T/B GROOP SELECT 














S 9 


55.15.0704 




Taste 1*A.12 m GB/Trans 


AUTO CUE 














S....10 


55.15,0705 




Taste 1*A,12 mb GN/Trans 


RETURN 1 
















SECTION 6 





D950 Mixing Console 



Source Selector Panel RS485 



I.9S0.890.22 




SC 1.990.499.00 
BP 1.990.499.00 
PL 1.990.499.00 



SC 1.950.891.20 
BP 1.950.890.20 
PL 1.950.890.20 



SC: Schema Circuit Diagram 

BP: Bestuckungsplan PCB Layout 

PL: Positionsliste Positional List 



Edition: 27.06.0I 



Section 6 







D950 Mixing Console 



STUDER 



Source Selector Panel RS 485 1 .950.890.22 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 



idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/ai. Description 



0 C2 
0 C3 
0 C4 
0 C5 
0 C6 
0 C7 
0 C 8 
0 C 9 
0 C 10 
0 C 11 
0 C12 

0 C13 

0 C14 

0 CIS 
0 C 16 
0 C 17 
0 C18 

0 C 19 
0 C39 

0 C40 

0 C41 

0 C42 

0 C43 

0 C44 

0 C45 

0 C46 

0 C47 

0 C48 

0 C52 



1.990.499,00 1 poe 



SOURCE SELECTOR SWITCH BOARD 



59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 100n 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3317 2n2 

59.60.3317 2n2 

59.60.3317 2n2 

59.80.3317 2n2 

59.60.2231 18p 

59.60.2237 33p 

59.60.2237 33p 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 lOOn 

59.22.4002 IQOuF 

59.22.4002 100uF 

59.22.4002 100uF 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3337 lOOn 

59.60.3325 10n 

59.60.3325 10n 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 10n 

59.60.3325 10n 

59.60.3325 lOn 

59.60.3325 10n 

59.22.6100 10u 

59.60.3337 lOOn 

59.22.6100 10U 



CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0605 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0305 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 5%, COG, 0603 
CER 50V, 5%, COG, 0603 
CER 50V, 5%, COG, 0603 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
EL 16V, 20%, RMS 
EL 16V, 20%, RM5 
EL 16V, 20%, RMS 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
EL 35V, 20%, RMS 
CER 50V, 10%, X7R, 0805 
EL 35V, 20%, RMS 



D 1 
D5 
D6 



50.60.8001 4448 

50.60.8001 4448 

50.60.8001 4443 



D LL 4448 SOD 80 

D LL 4448 SOD 80 

D LL 4448 SOD 80 



0 1C 1 

0 1C 3 

0 1C 4 

0 ICS 
0 1C 6 

0 1C 7 

0 ICS 
0 1C 9 

0 1C 10 

0 1C 12 

0 1C 13 

0 1C 14 

0 1C 15 



50.62.1004 74HC04 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1595 74HC595 

50.62.1165 74HC165 

50.62.1165 74HC165 

50.62.1165 74HC165 

50.62.1165 74HC165 

1.950.900.22 

50.61.8101 68HC68 

50.15.0115 75176 

50.62.1165 74HC165 



74 HC 04 
74 HC 595 
74 HC 595 
74 HC 595 
74 HC 595 
74 HC 165 
74 HC 165 
74 HC 165 
74HC165 

SW 860 MONITOR (50.16.0313) 
A/D Converter lObit 8Ch SO 20 
tc SN 75176 BP, DS 3695 N, 

74 HC 165 



0 MP 1 
0 MP2 
0 MP3 
0 MP4 
0 MP5 
0 MP6 
0 MP7 
0 MP8 
0 MP9 
0 MP 10 
0 MP 11 
0 MP12 



1.990.490.01 1 pee 

1.990.490.02 1 pee 
1.010.022.21 2 pcs M3*8 

24.16.3023 2 pcs 
21.01.2352 4 pcs M3‘4 
1.990,100.01 2 pcs 
1.950.890.04 1 pee 
1.950,891.11 1 pee 
89.01.1499 1 pee 
43.01.0108 1 pee Label 
28.99.0119 2 pcs 
1.101.001.20 1 poe Label 



FRONTSCHILD SOURCE SEL. 20PB 
TRAEGER SOURCE SELECTOR 20PB 
L-Schraube IS sw spezial 
WELLENSICHERUNG 2.3 
S - Schraube Zn gb chr 
QUERPRINTSTUETZE 
STUDER NR. ETIKETTE 10x20 
PANEL ADAPTER RS 485 PCB 
QUARZ-ISOLIERPLATTE 
ESE-WARNSCHILD 
ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 
TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 



0 P2 54.11.2013 32p EU-BK2*16p 

0 P5 54.11.0125 53 pcs Ip P STIFTWINKEL 1 PIN=1 STK. 



0 Q 1 

0 Q2 

0 Q3 

0 Q4 

0 Q 31 

0 Q 32 

0 Q33 

0 Q 34 

0 Q 35 

0 Q 36 

0 Q 37 

0 Q 38 

0 Q39 

0 0 40 

0 0 41 

0 Q42 

0 Q43 

0 Q44 

0 Q45 

0 Q46 

0 Q47 



50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC647B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 



Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 8, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847.B, SOT 23 

Q BC847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847 B, SOT 23 



0 Q48 

0 Q49 

0 Q50 

0 Q51 

0 Q52 

0 Q 53 
0 Q54 

0 Q55 

0 Q56 

0 Q57 

0 Q58 

0 R 1 
0 R5 
0 R6 
0 R7 
0 R 8 
0 R9 
0 R 10 
0 R 11 
0 R 12 
0 R 13 
0 R 14 
0 R 15 
0 R 16 
0 R17 

0 R 18 
0 R 19 
0 R20 

0 R21 

0 R22 

0 R23 

0 R24 

0 R25 

0 R26 

0 R27 

0 R 28 
0 R29 

0 R 30 
0 R31 

0 R32 

0 R33 

0 R34 

0 R35 

0 R36 

0 R37 

0 R38 

0 R39 

0 R40 

0 R41 

0 R42 

0 R43 

0 R44 

0 R45 

0 R46 

0 R47 

0 R50 

0 RSI 
0 R53 

0 R55 

0 R56 

0 R57 

0 R58 

0 R59 

0 R60 

0 R105 

0 R106 

0 R 107 
0 R 108 
0 R 109 
0 R 111 
0 R 112 

0 R217 

0 RZ20 
0 RZ21 
0 RZ22 
0 RZ23 
0 RZ30 
0 RZ31 
0 RZ32 
0 RZ33 



50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.80.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.80.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 

50.60.0001 BC847B 



Q BC847B, SOT 23 
Q BC847B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC847 B, SOT 23 

Q BC847B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 

Q BC 847 B, SOT 23 



57.80.1000 

57.60.1101 

57.60.1101 

57.60.1101 

57.60.1101 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 
not used 

not used 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1103 

57.60.1682 

57.60.1682 
57,60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 
57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 
57.60.1682 

57.80.1103 

57.60.1103 
57.60.1103 
57.60.1103 
57.60.1101 



ORO 

100R 

100R 

100R 

100R 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

100k 

100k 

100k 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

10K 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 



6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6K8 

6KB 

10K 

10K 

10K 

10K 

1Q0R 



57.60.1150 15R 

57.92.1820 94mA 

57.92.1820 94mA 

57.92.7016 1.6A 

57.92.7016 1.6A 

57.60,1103 10K 

57.60.1000 ORO 

57.60.1000 ORO 

57.60.1000 ORO 

57.60.1000 ORO 

57.60.1000 ORO 

57.60.1000 ORO 

57.60.1000 ORO 



MF, 0204 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
POT 2 *100 K LIN 
POT 2 *100 K LIN 
POT 2 *100 K LIN 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%,0204, E24 
MF, 1%,0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%,0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
POT 2 *100 K LIN 
MF, 1%, 0204, E24 
PTC, 60V, 50 Ohm 
PTC, 60V, 50 Ohm 
POLY- PTC, 50V 
POLY- PTC, 50V 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 
MF, 0204 



57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*1 00k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 

57.88.4104 8’IOOk 2%, SIP 9 

57.88.4104 8*100k 2%, SIP 9 



0 XIC 12 53.03.0165 2Qp 

0 X1C 14 53.03.0166 pee 8p 



DIL 0.3", lot, gerade 
DIL 0.3", lot, gerade 



89.01.1016 



22.1184MHz 22.118 400 MHz, HC49/U 



• End of List 



Comments: 



SECTION 6 





D950 Mixing Console 



5TUDER 



Source Selector Switch Board 1 .990.499.00 







- 


c 


'' 


'b 




“ S 20 






DL .20 




A 




Vb 



Vd c , , .0 c 

'' sYe 



c . - .D c , . 

'' S 19 '' sVt 

DLJ 9 DL 17 



‘-D c'; 

s'l6 '' ' ' S 14 

DL i6 DL 14 



- cP - 

SVS '' '' S'l 3 

DU 15 . ^ DL 13 

Vb a! 



p cV . ';d cV . Vd cV ^ '.b c" . Vd c'.' ^ 'lo cY .. ‘?d - 5- 

S 12 ' s'10 ' ' s's '' s ' 6 '' S 4 ' '' S 2 

, DL .12 _ _DLJQ. _DL 8 , DL 6 _ . DL ,4 . Di. 2 _ ^ 

'b aV '* Vb a'.' " Yb aY Vb aY '' Yb aY '' Yb aV '' Yb 



D C. .. .0 C. . ,D . .D C. . _D C. . „D C. 

'' S‘l1 '' S 9 *' '' s'V '' '' s's ' ' S3 SI 

.DLJf_ . DL .9 . . DL .7 _ _DL 5 _ _ DL 3 . DL. 1 

B aV '' Vb aY '' Yb aY '' Yb aY '.b aV '' Yb aY 



0000000000000 ooooo 000000000 000 000000000000 00000000000 



DESCRIPTIOH MANUFACTURER 



CR MONITOR SWITCH PCS 

Querprintstuetz# 

Nr-Etikett* 

Taste 1*A,12 im gelb /tran: 
Taste l*A,12aa gelb /Iran! 
Taste l*A,12a« gelb /tram 
Taste 1*A.I2 m gelb /tram 
Taste 1*A,12 hi gelb /tran: 
Taste 1*A,12>« gelb /tram 
Taste l*A,12aa gelb/trans 
Taste l*A,12m gelb/trans 
Taste l*A,12aaa gelb/trans 
Taste 1*A,12 mi gelb/trans 

Taste I*A,12nt gelb/trans 
Taste l*A,12iai gelb/trans 
Taste 1*A,12 m gelb/trans 
Taste l*A,12»a gelb/trans 
Taste 1*A,12 m gelb/trans 
Taste 1*A,12 mi gelb/trans 
Taste 1*A,12 m gelb/trans 
Taste l*A,12«ai gelb/trans 
Taste 1*A,12 im gelb/trans 
Taste l*A,12e« gelb/trans 



i..l 1.990.429.11 
,..2 1.990.100,05 
...3 1.990. 499. M 

...1 55.15.0704 
...2 55.15.0704 
...3 55.15.0704 
...4 55.15.0704 
...5 55.35.0704 
...6 55.15.0704 
...7 55.15.0704 
...8 55.15.0704 
...9 55.15.0704 
.,10 55.15.0704 

..11 55.15.0704 
..12 55.15.0704 
..13 55.15.0704 
..14 55.15.0704 
..IS 55.15.0704 
.,16 55,15.0704 
..17 55.15.0704 
..18 55.15.0704 
..19 55.15.0704 
..20 55.15.0704 

..32 57.88.4101 
..33 57.88.4101 
..34 57.88.4101 
,.35 57.88.4101 
..36 57.88.4101 
..37 57.88.4101 
..38 57.88.4101 
..39 57.88.4101 
..40 57.88.4101 



1.990.499,00 SOURCE SELECTOR SWITCH BOARD SCA88/12/1800 



STUDER f SOURCE SELECTOR ^ 

To“ I SWITCH BOARD | 4.990.499-00 



SECTION 6 





D950 Mixing Console 



SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS 

Power Supply 

Power Supply 3V.. ,6V 1 91 5.1 1 1 .81 

Power Supply 5V/20A 1 .940.601 .81 

Power Supply +1 5V/3,4A 1 .940.602.81 

Power Supply 24V/4, 2 A 1.940.603.81 

Power Supply 1 2 V/8A 1 .940.604.81 



Edition: 16.08.00 



Section 7 









POWER SUPPLY 3V . . . 6V 





D950 Mixing Console 




Power Supply 3V...6V I.9I5.III.8I 



!dx 


Pos. 


Part No. 


Qty. TypeA/al. 


Description 


0 


MP 31 


54.02.0320 


2 pcs Ip 


Flatpin, 2. 8*0. 8mm 


0 


MP 32 


1.915.111.05 


1 pcs 


KLEBSCHILD FUER POWER SUPPLY 


0 


P 1 


54.11.2004 


64-P 


P EU-B 2*32 


0 


Q i 


ou.uj.iouy 


jRF540 


iRF aw, iRF 04Q N 


0 


Q2 


50.03.1509 


1RF540 


IRF 540, IRF 540 N 


0 


Q3 


50.03.0340 


BC337-25 


BC 337-25, 


0 


Q4 


50.03.0351 


BC327-25 


PNP, 800mA 


0 


Q5 


50.03.0523 


ZTX651 


ZTX 651 


0 


Q6 


50.03.0352 


ZTX751S 


ZTX751 S 


0 


Q7 


50.03.0340 


BC337-25 


BC 337-25, 


0 


Q6 


50.03.0340 


BC337-25 


BC 337-25, 


0 


R 1 


57.11.3102 


IkG 


MF. 1%,0207 


0 


R2 


57.11.3102 


IkO 


MF. 1%, 0207 


0 


R3 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


R4 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


R5 


57.56.2020 


R020 


WW, 5%, 3W 


D 


R6 


57.56.2050 


R050 


WW, 5%, 3W 


0 


R7 


57.11.3120 


12R 


MF, 1%, 0207 


0 


R8 


57.11.3102 


1k0 


MF, 1%, 0207 


0 


R9 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 10 


57.11.3362 


3k6 


MF, 1%, 0207 


0 


R 11 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%, 0207 


0 


R 12 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%, 0207 


0 


R 13 


57.11.3220 


22R 


MF, 1%,G207 


0 


R14 


57.11.3682 


6kS 


MF. 1%, 020? 


0 


R 15 


57.11.3561 


560R 


MF. 1%, 0207 


0 


R 16 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%, 0207 


0 


R 17 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R 18 


57.11.3684 


680k 


MF. 1%. 0207 


0 


R 19 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%, 0207 


0 


R20 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


R21 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%, 0207 


0 


R22 


57.11.3104 


100k 


MF. 1%, 0207 


0 


R23 


57.11.3162 


1K6 


MF, 1%, 0207 


0 


R24 


57.11.3391 


390R 


MF, 1%, 0207 


0 


R25 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 020? 


0 


R26 


57.11.3561 


560R 


MF, 1%, 0207 


0 


R27 


57.11.3241 


240R 


MF. 1%, 0207 


0 


R28 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%, 0207 


0 


R29 


57.11.3000 


ORO 


MF, 0207 


0 


R 30 


57.11.3682 


6k8 


MF. 1%, 0207 


0 


R31 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%. 0207 


0 


R 32 


57.11.3162 


1k6 


MF. 1%, 0207 


0 


R33 


57.11,3181 


180R 


MF. 1%, 0207 


0 


R34 


57.11.3202 


2k0 


MF, 1%, 0207 


0 


R35 


57.11.3151 


150R 


MF, 1%. 0207 


0 


R36 


57.11.3362 


3k6 


MF. 1%, 0207 


0 


R37 


57.11,3561 


560R 


MF, 1%, 0207 


0 


R38 


57.11.3682 


6k8 


MF. 1%, 0207 


0 


R 39 


57.11.3563 


56k 


MF, 1%. 0207 


0 


R 40 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%, 0207 


0 


R41 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%, 0207 


0 


R 42 


57.11.3241 


240R 


MF, 1%, 0207 


0 


R43 


57.11.3682 


6k8 


MF, 1%, 0207 


0 


R44 


57.11.3682 


6k8 


MF. 1%, 0207 


0 


R45 


58.01.9102 


1k 


Cermet, 10%, 0.5W, vertical 


0 


R46 


57.11.3682 


6k8 


MF. 1%, 0207 


0 


R47 


57.11.3104 


100k 


MF. 1%. 0207 


0 


R 48 


57.11.3104 


100k 


MF, 1%, 0207 


Q 


R 49 


57.11.3202 


2k0 


MF, 1%, 0207 


0 


R 50 


57.11.3202 


2k0 


MF, 1%, 0207 


0 


R 51 


57.11.3102 


IkO 


MF. 1%, 0207 


0 


R 52 


57.11.3151 


150R 


MF, 1%, 0207 


0 


R 53 


57.99.0220 




R 16.7 K , NTC 


0 


R54 


57.11.3102 


IkO 


MF, 1%. 0207 


0 


R 55 


57.11.3102 


1k0 


MF, 1%. 0207 


0 


T1 


1.022.639.00 




SCHALTTRAFO POWER SUPPLY 3-6V 


— _ 






— End of List — — — — 


Comments 








(01) MP26 21.53.0357 Changed to 21.51.8357 
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D950 Mixing Console 



7 POWER SUPPLY UNITS 



General For the power supply of the D950 mixing system, standard 19" units with 
wide-range input and power factor correction are used, equipped with a 
Studer front panel. 



Studer Part No. 


Description 


1.940.601.81 


Power Supply 5 V/20 A 


1.940.602.81 


Power Supply ±15 V/3.4 A 


1.940.603.81 


Power Supply 24 V/4.2 A 


1.940.604.81 


Power Supply 12 V/8 A 



Important As the power supply units are safety-relevant parts, they may be serviced 
only by authorized personnel using original spare parts. 

For replacement or repair, contact your nearest Studer representative. 



7.1 Specifications 




Mains Voltages 
Mains Frequency 
Efficiency 
Output Power 
Output(s) 
Power Down (Logic Inhibit) 
Power Fail 



100.. .240 VAC 

47.. .440 Hz 
typ. 75% 

100 W total 

short-circuit protected, main output(s) overload protected (110%) 

Control input, TTL compatible, active high (5 V/1.6 mA) 

Output, open collector, TTL compatible, active low (max. 30 V/16 mA) 
(see diagram below). 




Date printed: 12.12.01 
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SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS 
Units of Connector Panel 



Optical Synchronous interface 1.940 140.81 

Optical PC Interface Board 1.950.460.21 



Edition: 27.06.01 
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Modification with 2 additional wires 
and 2 cut tracks on soldering side 



D950 Mixing Console 



STUDER 




Idx. Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 C1 59.34.4221 220p CER 63V, 5%, NI750 

0 C 2 59.22.8479 4u7 EL 50V, 20%. RMS 

0 C3 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RM5 

0 C4 59.06,0474 470n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C5 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C6 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C7 59.06.0152 1n5 PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 8 59.06.0474 470n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C9 59.06.0683 68n PETP. 63V, 10%, RMS 

0 CIO 59.06.0683 68n PETP. 63V, 10%, RMS 

0 C 11 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 12 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 13 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 14 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 CIS 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 16 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C17 59.22.6470 47u EL 40V, 20%, RMS 

0 C18 59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 19 59.22,6470 47u EL 40V, 20%, RMS 

0 C20 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C21 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C 22 59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

0 C23 59,06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 D 1 50.04,0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D2 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 d 3 50,04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D 4 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D5 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D6 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D7 50.04,0125 1N4448 75V, 1 50tnA, 4ns, DO-35 

0 D8 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 D9 50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

0 1C 2 50.17.1074 74HC74 IC ... 74 HO 74 ., ,A 

0 IC3 50.05.0283 LM393 Dual Comparator 

0 1C 4 50,17.1153 74HC153 IC ... 74 HC 153 ., ,A 

0 IC6 50.17,1074 74HC74 IC ... 74 HC 74 ., ,A 

0 IC7 50.17.1086 74HC86 IC ... 74 HC 8S ., ,A 

1 IC8 89.10.0102 TODX294 Duplex Transceiver 

0 IC9 50.17.1086 74HC86 1C ... 74 HC 86 ., ,A 

0 IC10 50.17.1014 74HC14 IC ... 74 HC 14 ., ,A 

0 IC11 50.17.1074 74HC74 1C ... 74 HC 74 ., ,A 

0 IC12 50.17.1032 74HC32 IC ... 74 HC 32 ., ,A 

0 IC14 50.17.1113 74HC113 IC ... 74 HC 113 ., ,A 

0 1C 15 50.17.1086 74HC86 IC ... 74HC86., ,A 

0 IC16 50.17.4046 IC ... 74 HC 4046 „ ,A 

0 IC17 50.17,4046 1C ... 74 HC 4046 ., ,A 

0 1C 18 50.15.0104 MC3486 IC MC 3486 P, DS 3486 N, 



Idx. Pos. Part No. Qti'. TypeA/al. Des cription 

0 Q6 50.03.1505 VN0808M VN 0808 M, ZVN 0108 A 

0 Q7 50.03.1554 VP0808M VP 0808 M 

0 Q8 50.03.1554 VP0808M VP 0808 M 

0 R1 57.11.3222 2k2 MF, 1%,0207 

0 R 2 57.11.3472 4k7 MF, 1%,0207 

0 R 3 57.11.3271 270R MF, 1%, 0207 

0 R4 57.11.3102 IkO MF, 1%, 0207 

0 R5 57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

0 R6 not used 9k1 MF, 1%, 0207 

0 R7 57.11.3470 47R MF, 1%, 0207 

0 R8 57.11.3331 330R MF, 1%, 0207 

0 R9 57.11.3472 4k7 MF, 1%, 0207 

0 RIO 57.11.3274 270k MF, 1%, 0207 

0 R11 57.11.3823 82k MF, 1%, 0207 

0 R12 57.11.3222 2k2 MF, 1%, 0207 

0 R 13 57.11.3393 39k MF, 1%, 0207 

0 R14 57.11,3823 82k MF, 1%, 0207 

0 R15 57.11,3102 IkO MF, 1%, 0207 

0 R16 57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

0 R 17 57.11.3912 9k1 MF, 1%, 0207 

0 R 18 57.11.3181 180R MF, 1%, 0207 

0 R19 57.11.3222 2k2 MF, 1%,0207 

0 R 20 57.11.3471 470R MF, 1%, 0207 

0 R 21 57.11.3274 270k MF, 1%, 0207 

0 R22 57.11.3333 33k MF, 1%, 0207 

0 R23 57.11.3561 560R MF, 1%, 0207 

0 R24 57.11.3222 2k2 MF, 1%, 0207 

0 R25 57.11.3222 2k2 MF, 1%, 0207 

0 R26 57.11.3183 18k MF, 1%, 0207 

0 R27 57.11.3622 6k2 MF, 1%, 0207 

0 R28 57.11.3122 1k2 MF, 1%, 0207 

0 R 29 57.11,3222 2k2 MF, 1%, 0207 

0 R30 57.11,3101 100R MF, 1%, 0207 

0 R31 57,11.3101 100R MF, 1%, 0207 

0 R32 57.11.3201 200R MF, 1%, 0207 

0 R33 57,11.3223 22k MF, 1%, 0207 

0 R 34 57.11.3271 270R MF, 1%, 0207 

0 R35 57.11.3101 100R MF, 1%, 0207 

0 R36 57.11.3101 100R MF, 1%, 0207 

0 TP1 54.02.0320 Ip Flatpin, 2.8*0.8mm 



Comments: 

ICS has been changed for longer distance performance. Polarity of HDTCA/HDTCB has been changed. 



0 J2 54.01.0021 Jumper 0.63* 0.63mm 

0 J 3 54.01.0021 Jumper 0.63* 0.63mm 

0 J 4 54.01.0021 Jumper 0.63 * 0.63mm 

0 J5 54.01.0021 Jumper 0.63* 0,63mm 

0 JP1 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP2 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP3 54.01,0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP4 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP5 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP6 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP7 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP8 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP9 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP10 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 JP 11 54.11.0136 2*3p Pin 0.63*0.63, IRM2.54 

0 LI 62.02.3101 lOOuH 10%, racial RM 5 

0 MP 1 43.01.0108 mp Label ESE-WARNSCHILD 

0 MP2 1.940.140.04 mp NR.-ETIKETTE 5*20 

0 MP3 1,940.140.11 mp OPTICAL SYNCHRONOUS PCB /l\ 

0 MP4 24.16.1030 mp RIPPENSCHEIIBE D3.2/5.5 

0 MP5 24.16.1030 mp RIPPENSCHEIIBE D 3.2/5.S 

0 MP6 21.53.0354 mp Z- SCHR. IS , 2N , M 3 * 6 

0 MP7 21.53.0354 mp Z - SCHR. IS , ZN , M 3 * 6 

0 MP8 1.010.014.22 mp 3*4.5 NIETMUTTER SW6 M 3 *4,5 

0 MP9 1.010.014.22 mp 3*4.5 NIETMUTTER SW 6 M 3 *4,5 

0 MP10 1.940.140.01 mp PRINTHALTER 

0 PI 54.14.2103 20p P STECKER 20 P,AU,VR,GERADE 

0 Q 1 50.03.1505 VN0808M VN 0808 M, Z\fN 0108 A 

0 Q2 50.03.1505 VN08Q8M VN 0808 M, ZVN 0108 A 

0 Q3 50.03.1554 VP0808M VP 0808 M 

0 Q4 50.03.1554 VP0308M VP 0808 M 

0 Q5 50.03.1505 VN0808M VN 0808 M, Z\/N 0108 A 
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STUOER 



Optical PC Interface Board 1 .950.460.21 

Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 C 1 59.68.0073 220u EL 16V, 8.0*10.7 

0 C2 59.68.0071 lOOu EL 16V, 8.0*6.3 

0 C 3 59.68.0071 lOOu EL 16V, 8.0*6.3 

0 C 4 59.68.0071 lOOu EL 16V, 8.0*6.3 

0 C 5 59.68.0071 100u EL 16V, 8. 0*6.3 

0 C 6 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C7 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 8 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 9 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 CIO 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 11 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 12 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 13 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 14 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 15 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 16 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 17 59,60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 18 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 19 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 20 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 21 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 22 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 23 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 24 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 25 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C26 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 27 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C28 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C29 not used 68n CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C3Q 59.60.3321 4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 31 59.60.3321 4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 32 59.60.3321 4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 33 59.60.3321 4n7 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C34 59.60.3319 3n3 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C35 59.60.3319 3n3 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 36 59.60.3319 3n3 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 37 59.60.3319 3n3 CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 38 59.60.2361 330p CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 39 59.60.2361 330p CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 40 59.60.2361 330p CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 41 59,60.2361 330p CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 42 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C 43 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C44 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C45 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 D 1 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 2 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 3 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D4 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 5 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D6 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D7 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 8 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 9 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 DIO 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 Dll 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 12 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 13 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 14 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 15 50.60.8001 4448 2Q0mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 16 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 17 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 18 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 19 50.60,8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D20 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D21 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D22 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 23 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 24 50.60,8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 25 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D26 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 27 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD SO 

0 D28 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D29 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 30 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 31 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 D 32 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 DL 1 50,04,2132 TLUG 2401 DL TLUG 2401 GN MATT 

0 1C 1 89.10.0102 TODX294 Duplex Transceiver 

0 1C 2 89.10.0102 TODX294 Duplex Transceiver 

0 1C 3 89.10.0102 TODX294 Duplex Transceiver 

0 1C 4 89,10.0102 TODX294 Duplex Transceiver 

0 1C 5 1.950.905.20 SW 460 IFOPTO (50.63.4201) 

50.63,4207 

0 1C 6 1.950.905.20 SW 460 IFOPTO (50.63.4201) 

50.63.4201 

0 IC 7 50.62,4946 74HCT9046 PLL with bandgap contr VCO 

0 ICS 50.62.4946 74HCT9046 PLL with bandgap contr VCO 

0 IC 9 50.62.4946 74HCT9046 PLL with bandgap contr VCO 

0 IC 10 50.62.4946 74HCT9046 PLL with bandgap contr VCO 

0 1C 11 50.62.1423 74HC423 Dual multivibr monost retrigg 

0 1C 12 50.62.1423 74HC423 Dual multivibr monost retrigg 

0 1C 13 50.62.1014 74HC 14 Hex Schmitt trigger inverter 

0 1C 14 50.62.1014 74HC 14 Hex Schmitt trigger inverter 

0 1C 15 50.62.0463 DS34C86 4*RS 422 Line Receiver 

0 1C 16 50.62.0463 DS34C86 4*RS 422 Line Receiver 

0 J 1 54.01.0021 5 pcs Jumper 0,63*0.63mm, Au 

0 LI 62,02.3470 47uH 10%, radial RM 5 

0 L2 62.02.3470 47uH 10%, radial RM 5 

0 L 3 62,02,3470 47uH 10%, radial RM 5 

0 L4 62.02.3470 47uH 10%, radial RM 5 

0 MP 1 1.950.460.11 1 pee OPTICAL PC INTERFACE PCS 

0 MP 2 43.01.0108 1 pee Label ESE-WARNSCHILD 

0 MP 3 1 .950.460.04 1 pee NR. ETIKETTE 5x20 

0 MP4 24.16.1030 2 pcs 3,2/5. 5 Rippenscheibe 

0 MP 5 21.26.0352 2 pcs M3*4 Z-Schraube KS Zn gb chrom 

0 MP 6 1.010.023.22 2 pcs NIETMUTTER SW 6 M 3 *2.5 

0 MP 7 1.950.460.01 1 pee KARTENHALTER 

0 MP 8 21.48,0354 4 pcs M3*6 Z-Schr Torx, taptite, A2 

0 MP 9 1.950,460.02 1 pee UNTERLAGE 

0 MP10 1.101,001.21 1 pee TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -21 

0 PI 54,14.2055 50p Sleeker gerade Au 

0 P2 54.14.2055 50p Stecker gerade Au 

0 P3 not used 20p 1/20” Au, gerade, Verrieg 

0 P4 not used 20p 1/20" Au, gerade, Verrieg 

0 P5 not used 20p 1/20" Au, gerade, Verrieg 

0 P6 not used 20p 1/20" Au, gerade, Verrieg 

0 P 11 54.12.0724 4p Stecker winkel PCB 

0 P 14 54.11.0136 1 pee 2*3p Pin 0.63*0.63, RM2.54 

0 P 15 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 16 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 17 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 18 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 19 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P20 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P21 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P22 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 23 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 24 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 25 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P26 54.11.0136 1 pee 2*3p Pin 0.63*0.63, RM2.54 

0 P27 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P28 54.01,0020 0 pee Ip Pin, 1 reihig, gerade 

0 P 29 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 30 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 31 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 32 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 33 not used 1p Pin, Ireihig, gerade 

0 P34 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 35 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 36 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 37 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P38 54.11.0136 1 pee 2*3p Pin 0.63*0.63, RM2.54 

0 P 39 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P40 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 41 54,01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 42 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 43 54.01.0020 0 pee Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P44 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P45 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 46 not used Ip Pin, Ireihig, gerade 

0 P 47 not used 1p Pin, Ireihig, gerade 



SECTION 8 
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Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


P48 


not used 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R26 


57.60,1183 


18k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 49 


not used 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R27 


57.60.1182 


1k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P50 


54.11.0136 1 pee 


2*3p 


Pin 0.63*0.63, R!VI2,54 


0 


R28 


57.60.1182 


1k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P51 


54.01.0020 0 pee 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R29 


57.60,1182 


1k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 52 


54.01 .0020 0 pee 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R 30 


57.60.1182 


1k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P53 


54.01.0020 Opes 


1P 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R31 


57.60.1122 


1k2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 54 


54.01.0020 Opce 


Ip 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R32 


57.60.1122 


1k2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P55 


54.01 ,0020 0 pee 


1p 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R33 


57,60.1122 


1k2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 56 


not used 


Ip 


Pin, Ireihig. gerade 


0 


R34 


57.60.1122 


1k2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P57 


not used 


1P 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R35 


57.60.1106 


10M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P58 


not used 


Ip 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R 36 


57.60.1106 


10M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P 59 


not used 




Pin, Ireihig. gerade 


0 


R37 


57.60.1106 


10M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P60 


not used 


1p 


Pin. Ireihig, gerade 


0 


R 38 


57.60.1106 


10M 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P61 


not used 


Ip 


Pin, Ireihig. gerade 


0 


R39 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P62 


54,11.0136 1 pee 


2*3p 


Pin 0.63*0.63, RM2.54 


0 


R40 


57.60.1104 


100k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


P63 


54.01.0020 Opce 




Pin, Ireihig. gerade 


0 


R41 


57.60,1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P64 


54.01.0020 Opce 




Pin, Ireihig, gerade 


0 


R42 


57.60,1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P65 


54.01.0020 Opce 




Pin, Ireihig, gerade 


0 


R43 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P66 


54.01.0020 Opce 


1P 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


R44 


57.60,1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


P67 


54.01.0020 Opce 




Pin, Ireihig. gerade 


0 


R45 


57.60.1104 


100k 


MF, 1 %, 0204, E24 












0 


R46 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 1 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R47 


57.60.1103 


10k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q2 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R48 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 3 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R49 


57,60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 4 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R 50 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 5 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R 51 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 6 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R 52 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 7 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R53 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q8 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R54 


57.60.1103 


10k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q 9 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R 55 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 10 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R56 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 11 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R 57 


57,60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 12 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R 58 


57.60.1103 


10k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q13 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R59 


57.60,1103 


10k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q 14 


not used 


VPQ808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R60 


57,60.1103 


10k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q 15 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R61 


57,60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 16 


not used 


VP0808L 


P-VMOS-FET 60V, 0.33A 


0 


R62 


57.60,1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 17 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R63 


57.60.1103 


10k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q 18 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R64 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 19 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R65 


57,60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q20 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R66 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q21 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R67 


57.60.1103 


10k 


MF. 1 %, 0204, E24 


0 


Q22 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R68 


57.60.1103 


10k 


MF, 1 %. 0204, E24 


0 


Q 23 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R69 


57.60.1101 


100R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q24 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R70 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q25 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R71 


not used 


100R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q26 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET BOV, 0.35A 


0 


R72 


not used 


100R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q27 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R73 


57.60.1101 


100R 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


Q28 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R74 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q29 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R75 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q 30 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R76 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


Q 31 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R77 


57.60,1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Q32 


not used 


VN0808L 


N-VMOS-FET 80V, 0.35A 


0 


R78 


57.60.1101 


100R 


MF, 1 %, 0204, E24 






57 92 7053 




PTC 30V 


0 


R79 


not used 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 80 


not used 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R2 


57.60.1822 


8k2 


MF, 1%, 0204, E24 




















MF 1% 0204 F24 


0 


R81 


57.60.1101 


100R 


MF, 1 %, 0204, E24 












0 


R 82 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R4 


57,60.1822 


8k2 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 5 


57.60.1822 


8k2 


MF, 1%, 0204, E24 






57,60.1 101 
















0 


R 84 


57,60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R6 


57.60.1622 


6k2 


MF, 1%, 0204, E24 






















0 


R 85 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 




R8 


57.60.1622 




MF 1% 0204 F24 


0 


R86 


57,60.1000 


ORO 


MF, 0204 






57.60.1622 




MF 1% 0204 F24 


0 


R87 


57,60.1000 


ORO 


MF, 0204 






57 60 1 622 






0 


R88 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


R 10 


57.60,1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 






















0 


R 89 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






57.60.1472 






0 


R 90 


57.60.1103 


10k 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 


R 12 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R 13 


57.60,1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W1 


1.010.329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R14 


57.60,1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W2 


1.010,329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R 15 


57.60.1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W3 


1.010.329,64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R 16 


57,60.1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W4 


1.010.329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R 17 


57.60.1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W5 


1.010.329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R18 


57.60.1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W6 


1.010.329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R 19 


57.60,1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W7 


1.010.329,64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R20 


57.60.1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


W8 


1.010.329.64 


Wire 


DRAHTBRUECKE U, 4.3* 2.5, 0.6 


0 


R21 


57,60.1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R22 


57.60.1201 


200R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 5 


53.03.2244 


44p 


PLCC-Socket 


0 


R23 


57.60.1183 


18k 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


XIC6 


53.03.2244 


44p 


PLCC-Socket 


0 


R24 


57.60.1183 


18k 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


R25 


57.60.1183 


18k 


MF. 1%, 0204, E24 








End of List 





D950 Mixing Console 



SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS 
Monitor Eurocards 



Analog Source Selector 1 .91 7.400.23 

Monitor Group Selector 1 .91 7.41 0.24 

Insert Router Board 1 .91 7.41 5.20 

Talkback Selector 1 .91 7.420.22 

Talkback Sel Sideboard 1 .91 7.421 .81 

Signaling IN 24CH Board 1 .91 7.425.20 

Signaling OUT 1 6CH Board 1 .91 7.426.22 

Dual Headphone Amp. Board 1 .91 7.430.23 



Edition: 26.05.00 
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SECTION 9 






D950 Mixing Console 



5TUDER 




Analog Source Selector 1 .9 1 7*400.23 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. 


3ty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


C 1 


59,60,3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, OB05 


0 


D1 


50.60,8001 




4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R 15 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 103 


57,60.1183 


18k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C2 


59,68.0065 


lOu 


C-EL 16V, 4.0*5,7 














0 


R 16 


57.92,7051 


1.1A 


POLY- PTC, 30V 


0 R 104 


57.60.1392 


3K9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C3 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


DL 1 


50.04.2132 




TLUG 2401 


DL TLUG 2401 GN MATT 


0 


R 17 


57.60.1822 


8K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 105 


57,60,1392 


3K9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C4 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 














0 


R 18 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 R 106 


57.60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 5 


59.60,3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


IC 1 


1,950.910.22 






SW 917400 ATMEL1 (50.16.0313) 


0 


R 19 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C6 


59,60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 2 


50.15.0119 




ULN2803 


Octal peripberial Driver, o.c, 


0 


R 20 


57,60,1682 


6KS 


MF, 1%, 0204, E24 


0 XIC 1 


53.03,0165 


20p 


DIL 0,3", lat, gerade 




C7 


59.68.0031 


220u 


C-EL 6V, 8,0*6.3 


0 


[C3 


50.62.1595 




74HC595 


8blt shift/output register 


0 


R21 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V. 6.3*5.7 


0 


IC4 


50.15.0115 




75176 


IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


R22 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 Y 1 


89.60.1004 


22.1184MHz 


SMD Quartz 


0 


C9 


59.68,0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6, 3*5.7 


0 


ICS 


50.62.1004 




74HC 04 


Hex inverter 


0 


R23 


57.60.1103 


1QK 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C 10 


59.63.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


IC6 


50.15.0119 




ULN2803 


Octal peripherial Driver, o.c. 


0 


R24 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6. 3*5.7 


0 


IC7 


50.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R25 


57.60.1103 


1QK 


MF, 1%, 0204, E24 












C 12 


59,63.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6. 3*5.7 


0 


IC 8 


60.62.1595 




74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R26 


57.60.1882 


6KB 


MF, 1%, 0204, E24 


Comments 












59.63,0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6,3*5.7 


0 


IC9 


50.15.0119 




ULN2803 


Octal peripherial Driver, o.c, 


0 


R27 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












C 14 


59.83.0023 


100u 


C-EL 6V, 6,3*S.7 


0 


IC 10 


50,09.0124 




2142 


1C SSM 2142 P 


0 


R28 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












C 15 


59.68,0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5, 7 


0 


IC 11 


50.09.0124 




2142 


IC SSM 2142 P 


0 


R29 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6,3*5,7 


0 


IC 12 


50.61.0204 




MC33Q78 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R 30 


57.60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














59.66.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5,7 


0 


IC 13 


50.62.1165 




74HC165 


8bit shift register 


0 


R31 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












C 18 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 














0 


R32 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














59.6B.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


J 1 


54.01.0021 


4 pcs 


Jumper 


0.63 * 0.63mm 


0 


R33 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














59.68.0031 


220u 


C-EL 6V, 8.0*6.3 














0 


R 34 


57.60,1682 


6KS 


MF, 1%, 0234, E24 














59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


K1 


56,04,0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 35 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0234, E24 










0 


C22 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


Q 


K2 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R36 


57.60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C23 


59,88.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5,7 


0 


K3 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 37 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C24 


59,68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K4 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 38 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C2S 


59,68.0029 


10Qu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K5 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 39 


57.60.1103 


10K 


MF, 1 %, 0204, E24 












C26 


59.63,0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K6 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R40 


57.60.1682 


8K8 


MF, 1%, 0204, E24 














59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K7 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R41 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












C28 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5, 7 


0 


K8 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 42 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C29 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3’5.7 


0 


K9 


56.04,0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R43 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 












C 30 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K 10 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R44 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C31 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K 11 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R45 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












C32 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K 12 


56,04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R46 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C 33 


59,68.0029 


100u 


C-EL 8V, 0.3*5.7 


0 


K 13 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R47 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%. 0204, E24 










0 


C34 


59.63,0029 


100u 


C-EL 6V, S,3*5,7 


0 


K 14 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 48 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C35 


59.68.0115 


100u 


C-EL 35V, 8.0*10.7 


0 


K15 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R49 


57,60.1103 


10K 


MF, 1 %, 0204, E24 










0 


C36 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


K1S 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R50 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C37 


59.68.0073 


220U 


C-EL 16V, 8.0*10.7 


0 


K17 


56.04.0198 




2u 


SV 125V 2A Ag/Au 


0 


R51 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C33 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


K18 


56,04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R52 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C39 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


K19 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 53 


57.60,1632 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C40 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K20 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 54 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C41 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6,3*5.7 


0 


K21 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 55 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C42 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 8.3*5.7 


0 


K22 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 56 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C43 


59,68,0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


K23 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 57 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C44 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 8V, S.3*5.7 


0 


K24 


56.04.0198 




2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R58 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 












C45 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL SV, 6.3*5.7 














0 


R59 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C46 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6,3*5.7 


0 


MP 1 


1.917.400.13 


1 pee 




ANALOG SOURCE SELECTOR PCB 


0 


R60 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C47 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


MP2 


1.101.001.20 


1 pee 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


R 61 


57.60.1103 


10K 


IMF, 1%, 0204, E24 










0 


C48 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


MP 3 


43.01.0108 


1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R62 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C49 


59,68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6,3*5.7 


0 


MP4 


1.010,096,49 


1 pee 




KLARSICHTSCHILD 


0 


R63 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C50 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


MP 5 


1.010.006.33 2 pcs 


Handle 


GRIFFHAELFTE 


0 


R64 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C 51 


59.68,0029 


lOOu 


C-EL 8V, 6,3*S.7 


0 


MP6 


28.21.1380 


3 pcs 


2.25*6.5 


Rohrniete Ms blank 


0 


R65 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C 52 


59.68,0115 


lOOu 


C-EL 35V, 8.0*10.7 


0 


MP7 


28,99.0119 2 pcs 




ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 


0 


R66 


57.92,7011 


0.2A 


POLY- PTC, 60V 










0 


C 53 


59.68.0073 


220U 


C-EL 16V, 3.0*10.7 


0 


MP8 


1.917,400,01 


1 pee 




BEZ. STREIFEN 6.3x91 


0 


R67 


57.92.7011 


0.2A 


POLY- PTC, 60V 










0 


C54 


59.68.0073 


220U 


C-EL 16V, 8.0*10.7 


0 


P 1 


54.11.2009 




96p 


EU-R 3*32p 


0 


R68 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


CSS 


59.60,3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P 2 






1P 


Pin 0.63*0,63 


0 


R69 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C56 


59,60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P3 


54.01.0020 




1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 70 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1 %, 0204, E24 










0 


C57 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P4 






1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 71 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C58 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5, 7 


0 


P5 






Ip 


Pin 0.63*0,63 


0 


R72 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C 59 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


P6 


54.010020 




1P 


Pin 0.63*0,63 


0 


R73 


57.60.1682 


6K3 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C60 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


P7 


54.01.0020 




Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


R74 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C61 


59.68,0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5,7 


0 


P 8 


54.01,0020 




1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R75 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C62 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 8V, 6.3*5,7 


0 


P 9 


54.01.0020 




■Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


R76 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C63 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


P 10 








Pin 0,63*0.63 


0 


R77 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C64 


59,68,0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5,7 


0 


P 11 


54,01.0020 




Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 78 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C65 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6, 3*5.7 


0 


P 12 


54.01.0020 




1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 79 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E2:4 










0 


C66 


59.68,0029 


100u 


C-EL 6V, 6,3*5.7 


0 


P 13 


54.01.0020 




1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 80 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C67 


59.68,0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


P 14 


54.01.0020 




1P 


Pin 0,63*0.63 


0 


R 81 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C68 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, S.3*5.7 


0 


P 15 






1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 82 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1 %, 0204, E24 










0 


C69 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, S.3*5.7 


0 


P 16 


54,01.0020 




1p 


Pin 0.63*0,63 


0 


R 83 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C70 


59.68.0073 


220u 


C-EL 16V, 8.0*10.7 


0 


P 17 


54,01.0020 




1p 


Pin 0.63*0.63 


; 0 


R 84 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C71 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P 18 


54,01.0020 




Ip 


Pin 0.63*0.63 


0 


R 85 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1 %, 0204, E24 










0 


C72 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 








1p 


Pin 0.63*0.63 


0 


R86 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C73 


59.60.2253 


150p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 














0 


R 87 


57,60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C74 


59.60.2253 


150p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


R 1 






6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R88 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C75 


59.60.3337 


100n 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R2 


57.60,1103 




10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 89 


57,60,1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C76 


59,60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R3 


57.60.1682 




6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R90 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C77 


59.60.2253 


150p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


R4 


57,60.1682 




6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R91 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C78 


59.60.2253 


ISOp 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


R 5 


57,60.1682 




6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 92 


57.60,1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C79 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6,3'5.7 


0 


R6 


57.60.1682 




6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 93 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C80 


59,68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R7 


57,60.1103 




10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R94 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 










0 


C81 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R8 


57.60.1682 




6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 95 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C82 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R9 


57.60.1682 




6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R96 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C83 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R 10 


57.60.1103 




10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 97 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C84 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R 11 


57,60,1682 




6K8 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R98 


57,60,1392 


3K9 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


CSS 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 0.3*5,7 




R 12 






10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R99 


57.60.1392 


3K9 


MF, 1%, 02C4, E24 










0 


C86 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


R 13 


57.60.1682 




6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R100 


57,60.1183 


18k 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


C87 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


R 14 






10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 101 


57.60.1183 


18k 


MF, 1%, 0204, E24 
































0 


R 102 


57.60.1183 


18k 


MF, 1%, 0204, E24 











SECTION 9 





D950 Digital Mixing Console 



MONITOR GROUP SELECTOR 1.917 



Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/^al. 


Descriptio 


n 


0 


C 1 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C2 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


1 


C3 


59.68.0025 


22u 


EL 


6V, 


4.0*5.7 


0 


C4 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C5 


59.68.0073 


220 u 


EL 


16 V, 


8.0*10.7 


0 


C6 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 7 


F.O SO PP'IS 


esp 


CER 


50V, 


go/- nnn r\ar\Q 


0 


C8 


59.60.2245 


68 p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C9 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 10 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 11 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 12 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 13 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 14 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 15 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 


10%, X7R, 0805 


1 


C 16 


59.68.0025 


22u 


EL 


6V, 


4.0*5.7 


0 


C 17 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 18 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 19 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C20 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C21 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C22 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C23 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C24 


59.68.0073 


220 u 


EL 


16V, 


8.0*10.7 


0 


C25 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


Q 


C26 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C27 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C28 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


1 


C29 


59.68.0025 


22u 


EL 


6V, 


4.0*5.7 


0 


C30 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C31 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C32 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C33 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C34 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C35 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C36 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C38 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C39 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


i 


C42 


59.68.0025 


22u 


EL 


6V, 


4.0*5.7 


0 


C43 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C46 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C47 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C48 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C49 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C50 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 51 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C52 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 53 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


1 


C54 


59.68.0025 


22u 


EL 


6V, 


4.0*5.7 


0 


C55 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 56 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C57 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C58 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C59 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C60 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 63 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C64 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


1 


C 65 


59.68.0025 


22u 


EL 


6V, 


4.0*5.7 


0 


C66 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 69 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C70 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C71 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C72 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 75 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6. 3*5.7 


0 


C 76 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C77 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6. 3*5.7 


0 


C80 


59.68.0069 


47u 


EL 


16 V, 


6.3*5.7 


0 


C 81 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C82 


59.68.0069 


47u 


EL 


16 V, 


6.3*5.7 


0 


C 83 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C86 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 87 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C90 


59.60.2237 


33p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 91 


59.60.2237 


33p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C92 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C93 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 94 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


e.3*5.7 


0 


C 95 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 96 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6. 3*5.7 


0 


C 97 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 98 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 99 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 100 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 101 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 102 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 103 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 104 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 105 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 106 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 107 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 


5%, COG, 0603 


0 


C 108 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 109 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


C 110 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6.3*5.7 


0 


cm 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6. 3*5.7 


0 


C 112 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 


6. 3*5.7 


0 


C 113 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 


6. 3*5.7 


0 


C 114 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 115 


59.68.0065 


lOu 


EL 


16 V, 


4.0*5.7 


0 


C 116 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 


10%, X7R, 0805 


0 


C 117 


59.68.0065 


lOu 


EL 


16 V, 


4.0*5.7 


0 


C 118 


59.68.0065 


10u 


EL 


16 V, 


4.0*5.7 


0 


C 119 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 


10%. X7R, 0805 



410.24 


(03) 
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Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


C 120 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


D 1 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


D2 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


D3 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


2 


D4 


not used 


GL34A 


500mA 50V DO 213 


0 


D5 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


D6 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


D7 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


DL 1 


50.04.2132 


TLUG 2401 


DL TLUG 2401 GN MATT 


0 


IC 1 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


1C 2 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


IC3 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch analog mux/demux 


0 


IC4 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


ICS 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


IC6 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


IC7 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


IC 8 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


IC 9 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch analog mux/demux 


0 


IC 10 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


IC 12 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


IC 13 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


IC 14 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch analog mux/demux 


0 


IC 15 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


IC 16 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


IC 17 


50.61.8301 


CS3310 


Dig volume control ste SOI 6 


0 


IC 18 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


IC 19 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch anafog mux/demux 


0 


IC20 


50.10.0109 


LM337L 


Series regulator 100mA. ..-37V 


0 


IC21 


50.10.0108 


LM317L 


Series regulator 100mA ...+37V 


0 


IC22 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch anatog mux/demux 


0 


IC23 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp bw noise 


0 


IC24 


50.62.1004 


74HC 04 


Hex inverter 


0 


IC25 


50.62.1165 


74HC185 


8bit shift register 


0 


IC26 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch analog mux/demux 


0 


IC27 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp bw noise 


0 


IC28 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp bw noise 


3 


IC29 


1.950.911.22 




SW 917410 ATMEL2 (50.16.0313) 


0 


IC30 


50.15.0115 


75176 


IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


IC31 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


IC32 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


IC 33 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch analog mux/demux 


0 


IC34 


50.61.8202 


ADG433 


QuadSPSTSO 16 


0 


K 1 


56.04.0198 


2*u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


K2 


56.04.0198 


2*u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


K3 


56.04.0198 


2*u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


MP 1 


1.917.410.13 1 pee 




MONITOR GROUP SELECTOR PCB 


0 


MP2 


43.01.0108 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


MP3 


1.917.400.01 1 pee 




BEZ. STREIFEN 6.3x91 


0 


MP4 


1.010.096.49 1 pee 




KLARSICHTSCHILD 


0 


MP5 


1.010.006.33 2 pes 


Handle 


GRIFFHAELFTE 


0 


MP6 


28.21.1380 3 pcs 


2.2*6. 5 


Rohrniete Ms blank 


0 


MP 7 


28.99.0119 2 pcs 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 


0 


MP8 


1.101.001.24 1 pee 




TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -24 


2 


MP9 


43.10.0111 


B 


Revisions-Etikette 5mm h'blau 


0 


P 1 


54.11.2009 


96p 


EU-R 3*32p 


0 


P2 


not used 


Ip 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


P3 


not used 


Ip 


Pin, Ireihig, gerade 


0 


Q 1 


50.03.0340 


BC337-25 


800mA, 45V, NPN 


1 


R 1 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R2 


57.60.1153 


15k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 3 


57.60.1332 


3k3 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R4 


57.60.1332 


3k3 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R5 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R6 


57.60.1223 


22k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R7 


not used 


13k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R8 


57.60.1223 


22k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R9 


not used 


13k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 10 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 11 


57.60.1332 


3k3 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R 12 


57.60.1153 


15k 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R 13 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 14 


57.60.1332 


3k3 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R 15 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R 16 


57.60.1332 


3k3 


MF, 1%,0204, E24 


1 


R 17 


57.60.1153 


15k 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R 18 


57.60.1332 


3k3 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R 19 


57.60.1562 


5k6 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R20 


57.60.1182 


1k8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R23 


57.60.1182 


1k8 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R24 


57.60.1562 


5k6 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R27 


57.60.1912 


9k1 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R28 


57.60.1153 


15k 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R29 


57.60.1511 


510R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R30 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R31 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R32 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R33 


57.92.7012 


0.3A 


PTC 60V 


0 


R34 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%,0204, E24 


1 


R35 


57.60.1153 


15k 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R 36 


57.60.1511 


510R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R37 


57.92.7012 


0.3A 


PTC 60V 


0 


R38 


57.60.1100 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R39 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


R41 


57.60.1912 


9k1 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R42 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R43 


57.60.1511 


510R 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R44 


57.60.1153 


15k 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R45 


57.60.1912 


9k1 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


R46 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%,0204, E24 


0 


R47 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%,0204,E24 


0 


R48 


57.60.1102 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R49 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


R50 


57.60.1102 


IkO 


MF, 1%, 0204, E24 
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Description 


0 


R 51 


57.60.1562 


5k6 


MF, 1%,0204, E24 


Comments: 




0 


R52 


57.60.1820 


82R 


MF, 1%, 0204, E24 


(01) R110,R111 has changed to 1M 




0 


R53 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


R19.R24 has changed to 5k6 




0 


R54 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


R1 ,R1 3,R1 5,R30,R32,R46 has changed to 4k7 




0 


R55 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


R2,R12,R17,R28,R35,R44 has changed to 15k 




0 


R56 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 


C3,C16,C29,C42,C54,C65 has changed to 22uF 




0 


R57 


57.60.1562 


5k6 


MF, 1%, 0204, E24 


(02) D4 not used 




0 


R58 


57.60.1820 


82R 


MF, 1%, 0204, E24 


Mpy Revision laoei 




0 


R59 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 


(03) IC29 faulty part no. 1 .950.91 1 .23->1 .950.91 1 .22 




0 


R60 


57.60.1392 


3k9 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R61 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R62 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R63 


57.60.1392 


3k9 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 64 


57,60.1472 


4k7 


Mr, 1%, 0204, E24 






0 


R65 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R66 


57.60.1472 


4k7 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R67 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R68 


57.60.1912 


9k1 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R69 


57.60.1511 


510R 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R70 


57.60,1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R71 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R72 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R73 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R74 


57.60,1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R75 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R76 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R77 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R78 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R79 


57.60.1511 


510R 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R80 


57.60.1912 


9k1 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R81 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R82 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


RS3 


57.60.1682 


6kS 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R84 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R85 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R86 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R87 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R88 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R89 


57,60.1682 


6k8 


MF, 1%. 0204, E24 






0 


R90 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R91 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R92 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R93 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R94 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R95 


57.60.1682 


6k8 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R96 


57.60.1511 


510R 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R97 


57.60,1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R98 


57.60.1912 


9k1 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R99 


57.92.7051 


1.1A 


PTC 30V 






0 


R 100 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 101 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 102 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 103 


57.60.1822 


8k2 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 104 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 105 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 106 


57.60.1184 


180k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 107 


57.60.1184 


180k . 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R108 


57.60.1181 


180R 


MF. 1%, 0204, E24 






0 


R 109 


57.60.1181 


180R 


MF, 1%, 0204, E24 






1 


R 110 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 






1 


R 111 


57.60.1105 


1M 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R112 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 113 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R114 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 115 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 116 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R117 


57.60.1104 


100k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R118 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 119 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 120 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 121 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 122 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 123 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 124 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 125 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 126 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 127 


57.60.1103 


10k 


MF. 1%, 0204, E24 






0 


R 128 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 129 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 130 


57.60.1103 


10k 


MF. 1%, 0204, E24 






0 


R131 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 132 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


R 134 


57.60.1103 


10k 


MF, 1%, 0204, E24 






0 


XIC 1 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC2 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 6 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 7 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 12 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 13 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 15 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 16 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 29 


53.03.0165 


20p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XIC 30 


53.03.0166 


8p 


DIL-socket 0.3" 






0 


XY1 


89.01.1499 




QUARZ-ISOLIERPLATTE 






0 


Y1 


89.01.1016 


22.1184MHz 


XTAL HC49/U 












End of List ” 








Date printed: 27.08.2003 








Section 9 





D950 Mixing Console 



5TUOER 




Insert Router Board 1 .9 1 7.4 1 5.22 



Idx. Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx. Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val, 


Description 


0 C 1 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 1 


57.92.7051 


1.1A 


POLY- PTC, 30V 


0 C2 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R2 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C3 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R3 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R4 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C5 


59.60.3337 


lOOn 


CER 5QV, 10%, X7R, 0805 


0 R5 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C7 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 R6 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C 8 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 R7 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C9 


■ 59.68.0109 


lOu 


C-EL 35V, 5.0*5.7 


0 R8 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C 10 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 R9 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C11 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 RIO 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 C12 


59.60.3337 


100n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 11 


57.60.1822 


8K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C13 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 12 


57.92.7011 


0.2A 


POLY- PTC, 60V 


0 C 14 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 R 13 


57.92.7011 


0.2A 


POLY- PTC, 60V 


0 C 15 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


1 R 14 


57.60.1392 


3K9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C 16 


59.60.3337 


1Q0n 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


1 R 15 


57.60.1183 


18K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C 17 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


1 R 16 


57.60.1392 


3K9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C 18 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


1 R 17 


57.60.1183 


18K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C 19 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


1 R 18 


57.60.1392 


3K9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C20 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


1 R 19 


57.60.1183 


18K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C21 


59.68.0115 


lOOu 


C-EL 35V, 8.0*10.7 


1 R20 


57.60.1392 


3K9 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C22 


59.68.0115 


100u 


C-EL 35V, 8.0*10.7 


1 R21 


57.60,1183 


18K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C23 


59.68.0109 


lOu 


C-EL 35V, S.0*5.7 


0 R30 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 C24 


59.68.0109 


10u 


C-EL 35V, 5.0*5.7 


0 R31 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C27 


59.68.0109 


lOu 


C-EL 35V, 5.0*5.7 


0 R32 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C28 


59.68.0109 


lOu 


C-EL 35V, 5.0*5.7 


0 R33 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C29 


59.68.0029 


100U 


C-EL 6V, 6.3*5,7 


0 R34 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C 30 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 R35 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 C31 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3‘5.7 


0 R36 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 R 37 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 D1 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 R38 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 R39 


57.60.1882 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 DL1 


50.04.2132 


TLUG 2401 


DL TLUG 2401 GN MATT 


0 R40 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 R41 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 IC1 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 R42 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 4 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 R43 


57.60.1682 


6K3 


MF, 1%, 0204, E24 


0 ICS 


50.62.1004 


74HC 04 


74 HC 04 


0 R44 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 6 


50.16.0313 


89C2051 


Microcontroller 24MHz 


0 R45 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








1. 950.91 Z.20 SW917415ATMEL3 


0 R46' 


57.60.1682 


6K3 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 7 


50.15.0119 


ULN2803 


Octal peripherial Driver, o.c. 


0 R47 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 10 


50.15.0115 


75176 


1C SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 R48 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 11 


50.61.0204 


MC33078 


IC MC 33078 P 


0 R49 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 IC12 


50.09.0124 


2142 


IC SSM2142P 


0 R50 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 13 


50.09.0124 


2142 


IC SSM 2142 P 


0 R 51 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 14 


50.62.1595 


74HC595 


74 HC 595 


0 R52 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 1C 15 


50.15.0119 


ULN2803 


Octal peripherial Driver, o.c. 


0 R53 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 










0 R54 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K 1 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R55 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K2 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R56 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K3 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R57 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K4 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R58 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K5 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R59 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K6 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R60 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K7 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R61 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K8 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R62 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K9 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R63 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K10 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R64 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K11 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R65 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K12 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R66 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K13 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R67 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K14 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R68 


57.60.1103 


10K 


MF, 1 %, 0204, E24 


0 K15 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R69 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K16 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R70 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K17 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R71 


57,60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K18 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R72 


57,60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K19 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R73 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K20 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R74 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K21 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R75 


57.60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K22 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R76 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K23 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R77 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K24 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R78 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%,0204, E24 


0 K25 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R79 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 K26 


56.04.0198 


2u 


5V, 125V/2A, AG/AU 


0 R80 


57,60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 










0 R81 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 MP 1 


1.917.415.11 1 pee 




INSERT ROUTER PCB 


0 R82 


57,60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 MP2 


43.01.0108 1 pcs 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 R83 


57.60,1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 MP3 


1.917.415.01 1 pee 




BEZ. STREIFEN 6.3x91 


0 R84 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 MP4 


1.010.096.49 1 pee 




KLARSICHTSCHILD 


0 R85 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 MP5 


1.010.006,33 2 pcs 


Handle 


GRIFFHAELFTE 










0 MP6 


28,21.1380 3 pcs 




ROHRNIETE, D2.25* 6.5 


0 XIC6 


53.03.0165 


20p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 MP7 


28.99.0119 2 pcs 




ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 










0 MP8 


1.101.001.20 1 pea 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 XY1 


89.01.1499 




QUARZ - ISOLIERPLATTE 


0 P 1 


54.11.2009 


96p 


EU-R 3*32p 


0 Y 1 


89.01.1016 


22.1184MHz 


22.118 400 MHz, HC 49/U 


0 P2 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 










0 P3 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 






-End of List — 












Comments: 


(1) 23.12.97 Adaptation of gain 





SECTION 9 





D950 Mixing Console 



STUDER 



Talback Selector 1.91 7.420.22 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 A1 1.917.421.81 TALKBACK SEL SIDEBOARD ,A 

0 Cl 59.60.2253 ISOp CER 50V, 5%. COG. 0603 

0 C2 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C3 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C4 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C5 59.68.0065 lOu EL 16V, 4,0*5.7 

0 C6 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C 7 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C8 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C9 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 CIO 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 11 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 12 59.68.0029 100u EL 6V, 6.3*5.7 

0 C 13 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 14 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5,7 

0 C 15 59.60.3337 IDOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 16 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 17 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 18 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 19 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C20 59,60.2373 InO CER 50V, 5%. COG, 0805 

0 C21 59,60.2373 InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C22 59.60.2373 InO CER SOV, 5%, COG, 0805 

0 C23 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C24 59.68,0117 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C25 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C26 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C27 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C28 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C29 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C30 59.68.0127 luO EL SOV, 4.0*5.7 

0 C31 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 32 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C33 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C34 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C35 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C 36 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C37 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C38 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C39 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 40 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C41 59.68,0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C42 59.68,0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C43 59,68.0117 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C44 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C4S 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C46 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C47 59.68.0127 luO EL SOV, 4.0*5.7 

0 C48 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C49 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C50 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C51 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C52 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C53 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C54 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 0 55 59.60.2249 lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C56 59.68.0117 220u EL 35V, 10*10.7 

0 C 57 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C58 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C59 59.60.3337 lODn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C60 59.60.2249 lOOp CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C61 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C62 59.68.0065 lOu EL 16V, 4,0*5.7 

0 C63 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C64 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C65 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

0 C66 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.D*5.7 

0 C67 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C68 59.60.2253 150p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C69 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C70 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 71 59.60.2237 33p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C 72 59.60.2237 33p CER SOV, 5%, COG, 0603 

0 C73 59.60.3337 lOOn CER SOV, 10%, X7R, 0805 

2 C74 59.40.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

0 D 1 50.04.0122 1N4001 1A, D0 41 

0 D 2 50.60.8001 4448 200mA 75V 4ns SOD 80 

0 DL 1 50.04.2132 TLUG 2401 DL TLUG 2401 GN MATT 

0 DV1 50.60.9010 5V1 5%, 0.2W, SOT 23 

0 DV2 50.60.9010 5V1 5%, 0.2W, SOT 23 




Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 IC 1 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 IC2 50.11.0140 THAT2181C 1C VCA THAT 2181 C 

0 1C 3 50.11.0140 THAT2181C 1C VCA THAT2181C 

0 1C 4 50.11.0140 THAT2181C 1C VCA THAT2181C 

0 ICS 50.19.0115 MAX528D D/A Converter 8bit octal 

0 1C 6 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 7 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 ICS 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 9 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 10 50.10.0109 LM337L Series regulator 100mA .. .-37V 

0 1C 11 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 12 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 13 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 14 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 15 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 16 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 17 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 18 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 19 . 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 20 50.62.0130 ULN2003 7*Darlington driver 

0 1C 21 50.62.1595 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 22 50.62.1165 74HC165 8bit shift register 

0 1C 23 50.15.0115 75176 1C SN 75176 BP, DS 3695 N, 

0 1C 24 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 25 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 26 1.950.915.22 SW 917420 TB SEL (50.16.0313) 

0 1C 27 50.62.1004 74HC 04 Hex inverter 

0 K 1 56.04.0198 2u 5V 125V 2A Ag/Au 

0 K2 56.04.0198 2u 5V 125V 2A Ag/Au 

0 K3 56.04.0198 2u 5V 125V 2A Ag/Au 

0 K4 56.04.0198 2u 5V 125V 2A Ag/Au 

0 MP 1 1.917.420.11 1 pee TALKBACK SELECTOR PCB 

0 MP2 43.01.0108 1 pee Label ESE-WARNSCHILD 

0 MP3 1.917.420.01 1 pee BEZ. STREIFEN 6,3x91 

0 MP4 1.010.096.49 1 pee - KLARSICHTSCHILD 

0 MP5 1.010.006.33 2 pcs Handle GRIFFHAELFTE 

0 MP6 28.21.1380 3 pcs 2.25*6.5 Rohmiete Ms blank 

0 MP7 28.99.0119 2 pcs ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 

0 MP8 1.101.001.21 1 pee TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -21 

0 MP9 21.53.9354 6 pcs M3*6 Z-Schraube Inbus-Ripp Zn gb ch 

1 MP10 1.010.024.27 3 pcs MUTTERBOLZEN M 3*20 

0 MP 11 54.01.0021 4 pcs Jumper 0.63* 0.63mm 

0 MP 12 1.022.400.03 1 pee ISOLATION 

0 MP13 89.01.1499 1 pee QUARZ - ISOLIERPLATTE 

2 MP 14 43.10.0110 A Revisions-Etikette 5mm h'blau 

0 PI 54.11.2009 96p EU-R 3*32p 

0 P 2 1.023.392.08 FLACHKABEL 20 POL. 0,08M 

0 P3 1.023.392.08 FLACHKABEL 20 POL. 0,08M 

0 P 4 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P5 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P6 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P7 54.01.0020 1p Pin 0.63*0.63 

0 P 8 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P9 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 10 54.01.0020 1p Pin 0.63*0.63 

0 P 11 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 12 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 13 54.01.0020 1p Pin 0.63*0.63 

0 P 14 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 15 54.01.0020 1p Pin 0.63*0.63 

0 P 16 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 17 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 18 54.01.0020 1p Pin 0.63*0.63 

0 P 19 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P20 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 Q 1 50.60.1001 BC857B PNP 45V 1 00mA SOT 23 

0 Q2 50.60.1001 BC857B PNP 45V 100mA SOT 23 

0 R 1 57.60.1392 3K9 MF, 1%, 0204, E24 

0 R2 not used 10M MF, 1%, 0204, E24 

0 R3 not used 10M MF, 1%, 0204, E24 

0 R4 57.60.1392 3K9 MF, 1%, 0204, E24 

0 R5 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R6 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R7 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R8 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R9 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

1 RIO 57.60.1113 11K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 11 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R12 57.60.1223 22K MF, 1%, 0204, E24 
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Idx Pos, Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 R 13 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 14 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R15 57.60.1392 3K9 MF, 1%, 0204, E24 

0 R16 not used 10M MF, 1%, 0204, E24 

0 R17 not used 10M MF, 1%, 0204, E24 

0 R18 57.60.1392 3K9 MF, 1%, 0204, E24 

0 R19 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R20 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R21 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R22 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R23 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R24 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R25 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R26 57.60.1121 120R MF, 1%, 0204, E24 

0 R27 57.60.1154 150K MF, 1%, 0204, E24 

0 R28 57.60.1154 150K MF, 1%, 0204, E24 

0 R29 57.60.1154 150K MF, 1%, 0204, E24 

0 R30 57.60.1331 330R MF, 1%, 0204, E24 

2 R31 57.60.1563 56K MF, 1%, 0204, E24 

2 R 32 57.60.1563 56K MF, 1%, 0204, E2:4 

0 R33 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R34 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 35 57.60,1000 ORO MF, 0204 

0 R36 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R37 57,60.1000 ORO MF, 0204 

0 R38 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E2:4 

0 R39 57.60.1512 5K1 MF, 1%, 0204. E24 

0 R40 57.60.1512 5K1 MF, 1%, 0204, E24 

0 R41 57.60.1512 5K1 MF, 1%, 0204, E24 

0 R42 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R43 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R44 57.60.1820 82R MF, 1%, 0204, E2:4 

0 R45 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R46 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R 47 57.60.1104 1 00K MF, 1%, 0204, E24 

0 R48 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R49 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R50 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R51 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

1 R52 57.60.1273 27K MF, 1%, 0204, E24 

1 R 53 57,60.1273 27K MF, 1%, 0204, E24 

0 R54 57.60.1820 82R MF, 1%, 0204, E24 

0 R55 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E24 

0 R56 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 57 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R58 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R59 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R60 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R61 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

1 R62 57.60.1273 27K MF, 1%, 0204, E24 

1 R63 57.60.1273 27K MF, 1%, 0204, E24 

0 R64 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R 65 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R66 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R67 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R68 57.60.1223 22K MF, 1%, 0204, E24 

0 R69 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R70 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R71 57.60.1335 3M3 . MF, 1%, 0204, E24 

0 R72 57.92.7021 0.9A PTC 60V 

0 R73 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R74 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R75 57.60.1133 13K MF, 1%, 0204, E2i4 

0 R76 57.60.1133 13K MF, 1%, 0204, E24 

0 R77 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R 78 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R79 57.60.1221 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R80 57.60.1105 1M MF, 1%, 0204, E24 

0 R 81 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R82 57.60.1101 100R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 83 57.92.7021 0.9A PTC 60V 

0 R 84 57.60.1182 1K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R85 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R 86 57.60.1330 33R MF, 1%, 0204, E2!4 

0 R87 57.60,1151 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R88 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E24 

0 R89 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R90 57.60.1273 27K MF, 1%, 0204, E24 

0 R91 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R92 57.60.1223 22K MF, 1%, 0204, E24 

0 R93 57.60.1104 100K MF, 1%. 0204, E24 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val, Description 

1 R94 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

1 R95 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R96 57.60.1332 3K3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R97 57.60.1332 3K3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R98 57.60.1682 6K8 MF, 1 %, 0204, E24 

0 R99 57.60.1101 100R MF, 1%, 0204, E24 

0 R100 57.60.1682 6K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R101 57.60.1562 5K6 MF, 1%, 0204, E24 

0 R102 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R103 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R104 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R 105 57.60.1331 330R MF, 1%, 0204, E24 

0 R 106 57.60.1562 5K6 MF, 1%, 0204, E24 

0 R 107 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R108 57.60.1682 6K8 MF, 1'%, 0204, E24 

0 R109 57.60.1223 22K MF, 1%, 0204, E24 

0 R110 57.60.1104 100K MF, T%, 0204, E24 

1 R 111 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

1 R112 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R113 57.60.1822 8K2 MF, 1%, 0204, E24 

0 R114 57.92.7051 1.1A PTC SOV 

0 RA 1 58.01.9503 50k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA2 58.01.9503 50k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA3 58.01.9503 50k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA4 58.01.9102 1k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA5 58.01.9502 5k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA6 58.01.9203 20k Cermet, 10%. 0.5W, vertical 

0 T 1 1.022.456.00 1:2.24 EINGANGSTRAFO 1:2,24 

0 TP 1 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-FHachstecker, gerade 

0 TP 2 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 3 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 4 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TPS 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 XIC23 53.03.0166 8p DIL 0.3", lot, gerade 

0 XIC26 53.03.0165 20p DIL 0.3", 16t, gerade 

0 Y1 89,01.1016 22.1184MHz XTAL HC49/U 

End of List 

Comments 
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Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 Cl 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.7 

0 C2 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C3 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%. X7R, 0805 

0 C4 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C5 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 6 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C7 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C8 59.68.0127 luO EL 50V, 4.0*5.7 

0 C 9 59.60.2341 47p CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 CIO 59.60.2237 33p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C 11 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 12 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 13 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 14 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 15 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C 16 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 17 59.68.0029 lOOu EL 6V, 6.3*5.7 

0 CIS 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 19 59,68.0109 10u EL 35V, 5.0*5.7 

0 C20 59,63.0113 lOn PEN 50V, 5%, 1206 

0 C21 59.63.0113 lOn PEN 50V, 5%, 1206 

0 C22 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 23 59,60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

Q C24 59.60.2249 lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C25 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C26 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C27 59.63.0125 100n PEN 50V, 5%, 1812 

0 C28 59.63.0125 lOOn PEN 50V, 5%, 1812 

0 C29 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C30 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C31 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C32 59,60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 33 59,60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C34 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 CSS 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C36 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C37 59.60.2249 lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C38 59,68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C39 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C40 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

•0 C41 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C42 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C43 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C44 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C45 59.68.0029 lOOu EL 6V, 6.3*5.7 

0 C46 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C47 59.68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.7 

0 C48 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C49 59.60.2249 lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C50 59.60.2249 lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C51 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C52 59.68.0127 luO EL 50V, 4.0*5.7 

0 C53 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C54 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C 55 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C 56 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C 57 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C58 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C59 59,68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5,7 

0 C 61 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C62 59.60.2249 lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C63 59.60.2249 lOOp CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C64 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C65 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

0 C66 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C67 59.60.2253 150p CER 50V, 5%, COG, 0603 

0 C68 59.68,0127 luO EL 50V, 4.0*5.7 

0 C70 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C71 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C 72 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C73 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C74 59.05.1103 lOn PP, 1%, 63V 

0 C76 59.68.0029 lOOu EL 6V, 6.3*5.7 

0 C77 59.05.1103 lOn PP, 1%, 63V 

0 C79 59.68.0127 luO EL 50V, 4.0*5.7 

0 C80 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C81 59.60.2373 InO CER 50V, 5%, COG, 0805 

0 C82 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 CSS 59.68,0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C84 . 59,68.0065 10u EL 16V, 4.0*5.7 

0 C85 59.68.0065 lOu EL 16V, 4.0*5.7 

0 C86 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 




Idx Pos. Part No, Qty. TypeA/al. Description 

0 C87 59.60.3337 lOOn CER 50V, 10%, X7R, 0805 

3 C88 59.40.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RM5 

3 C 89 59.40.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RM5 

0 DV1 50.60.9010 5V1 5%, 0.2W, SOT 23 

0 DV2 50.60.9010 5V1 5%, 0.2 W, SOT 23 

0 DV3 50.60.9010 5V1 5%, 0.2W, SOT 23 

0 DV4 50.60.9010 5V1 5%, 0.2W, SOT 23 

0 1C 1 50.62.1074 74HC 74 Dual D-type FF, preset clear 

0 1C 2 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 3 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 4 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 5 50.62.1595 74HC595 8bit shift/output register 

0 ICS 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 IC7 50.62.1904 74HCU04 Hex inverter unbuffered 

0 1C 8 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 9 50.62.0910 CS8402A Dig audio interface transmitt 

0 1C 10 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 11 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 12 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 13 50.61.8102 CS5330A A/D Converter 18bit Ste SO 8 

0 1C 14 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 15 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 16 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 17 50.62.1595 74HC595 8bit shift/output register 

0 1C 18 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 19 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 20 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 21 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 1C 22 50.62.8053 HC4053 Tripple 2ch analog mux/demux 

0 1C 23 50,61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 24 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 25 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 27 50,61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 28 50.61.0204 MC33078 Dual Op-Amp low noise 

0 1C 29 50.11.0140 THAT2181C 1C VCA THAT2181C 

0 1C 30 50.11.0140 THAT2181C 1C VCA THAT2181C 

0 1C 31 50.09,0101 TL072 1C TL 072 CN ,A 

0 1C 32 50.09.0124 2142 Audio balanced line driver 

0 MP1 1.917.421.12 TALKBACK SEL SIDEBOARD PCB 

0 MP2 43.01.0108 Label ESE-WARNSCHILD 

0 MP3 1.917.421,04 NR-ETIKETTE 5X20 

0 MP4 1.022.400.03 2 pcs ISOLATION 

0 MP5 54.01.0021 5 pcs Jumper 0.63 * 0.63mm 

0 MP6 89.01.1499 QUARZ - ISOLIERPLATTE 

3 MP7 43.10.0110 A Revisions-Etikette 5mm h'blau 

0 PI 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 2 54.14.5520 20p PCB-Buchse gerade 

0 P3 54.14.5520 20p PCB-Buchse gerade 

0 P4 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P5 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P6 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P7 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0,63 

0 P8 54,01.0020 Ip Pin 0,63*0,63 

0 P9 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 10 54.01.0020 Ip Pin 0,63*0.63 

0 P 11 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 12 54.01,0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 13 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P 14 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P15 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P16 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 P17 54.01.0020 Ip Pin 0.63*0.63 

0 Q 1 50.60.1001 BC857B PNP 45V 100mA SOT 23 

0 Q2 50.60.1001 BC857B PNP 45V 100mA SOT 23 

0 0 3 50.60.1001 BC857B PNP 45V 100mA SOT 23 

0 0 4 50.60.1001 BC857B PNP 45V 100mA SOT 23 

0 R1 57.69.1073 IkO CF 5% 0603 

0 R2 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R3 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R4 57.69.1097 10k CF 5% 0603 

0 R5 57.60.1106 10M MF, 1%. 0204, E24 

0 R6 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R7 57.60,1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R8 57.60.1106 10M MF, 1%, 0204, E24 

0 R9 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 RIO 57.69.1073 IkO CF 5% 0603 

0 R11 57.60.1223 22K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 12 57.60.1681 680R MF, 1%, 0204, E24 
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Idx Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description 

0 R13 57.60.1681 680R MF, 1%, 0204, E2:4 

0 R14 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 15 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 16 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R 17 57.69.1073 IkO CF 5% 0603 

0 R18 57.60.1221 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R19 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R20 57.60.1182 1K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R21 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204. E24 

0 R22 57.60.1151 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R23 57.60.1151 150R MF, 1%, 0204, E24 

0 R24 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R25 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

1 R26 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R27 57.60.1105 1M MF, 1%, 0204, E24 

0 R28 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R29 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204. E24 

0 R30 57,60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R31 57.60.1270 27R MF, 1%, 0204, E24 

0 R32 57.60.1270 27R MF, 1%, 0204, E24 

0 R33 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R34 57.60.1223 22K MF, 1%, 0204, E24 

0 R35 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R36 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R37 57.60.1105 1M MF, 1%, 0204, E24 

0 R38 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R39 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R40 57.60.1182 1K8 MF, 1%, 0204, E24 

0 R41 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R42 57.60.1221 220R MF, 1%, 0204, E24 

0 R43 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R44 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R45 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 46 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R47 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R48 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R49 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R50 57.60.1273 27K MF, 1%, 0204, E24 

0 R51 57.60.1273 27K MF, 1%, 0204, E24 

0 R52 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E24 

0 R53 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R54 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R55 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R56 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R57 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R60 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R61 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R63 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R64 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R65 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R66 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R67 57.60.1335 3M3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R68 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E24 

0 R69 57.60.1512 5K1 MF, 1%, 0204, E24 

0 R70 57.60.1512 5K1 MF, 1%, 0204, E24 

0 R71 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R72 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R73 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R74 57.60.1000 ORO MF, 0204 

0 R75 57.60.1563 56K MF, 1%, 0204, E24 

0 R76 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E24 

0 R77 57.60.1223 22K MF, 1%, 0204, E24 

0 R78 57.60.1474 470K MF, 1%, 0204, E24 

0 R80 57.60.1104 100K MF, 1%, 0204, E24 

0 R81 57.60.1474 470K MF, 1%, 0204, E24 

0 R83 57.60.1154 150K MF, 1%, 0204, E24 

0 R84 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R85 57.60.1154 150K MF, 1%, 0204, E24 

0 R86 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 

0 R87 57.60.1105 1M MF, 1%, 0204, E24 

0 R88 57.60.1563 56K MF, 1%, 0204, E24 

0 R89 57.60.1103 10K MF, 1%, 0204, E24 



Idx Pos. Part No. Qty. Type/Val. Description 

0 R91 57.60.1203 20K MF, 1%, 0204, E24 

0 R92 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R93 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R94 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R95 57.60.1153 15K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 96 57.60.1391 390R MF, 1%, 0204, E24 

0 R97 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R98 57.60.1123 12K MF, 1%, 0204, E24 

0 R 100 57.60.1335 3M3 MF, 1%, 0204, E24 

0 R 101 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 R 102 57.60.1102 IK MF, 1%, 0204, E24 

0 RA1 58.01.9203 20k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA2 58.01.9203 20k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA3 58.01.9502 5k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA4 58.01.9502 5k' Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA5 58.01.9503 50k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA6 58.01.9103 10k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 RA7 58.01.9503 50k Cermet, 10%, 0.5W, vertical 

0 T 1 1.022.647.00 1:1.4 OUTPUT TRAFO AES/EBU 

0 T2 1.022.456.00 1:2.24 EINGANGSTRAFO 1:2,24 

0 T4 1.022.456.00 1:2.24 EINGANGSTRAFO 1:2,24 

0 TP 1 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 2 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 3 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

2 TP 4 not used 2. 8*0. 8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TPS 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 6 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 TP 7 54.33.6010 2.8*0.8 PCB-Flachstecker, gerade 

0 Y 1 89.01.1015 12.288MHz XTAL HC 49/U 

End of List 

Comments 
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Idx. 


Pos. 


Part No. 


Qty. TypeA/al. 


Description 


Idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 




Idx. 


Pos. 


Part No. 


Qty. Type/Val. 


Description 


0 


Cl 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P2 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 




0 


R106 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


C2 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


P3 


54.01.0020 


Ip 


Pin 0.63*0.63 




0 


R 107 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C3 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 














0 


R108 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%. X7R, 0805 


0 


Q1 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 109 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C5 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q2 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 110 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C6 


59.60.3337 


icon 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


Q3 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 111 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C7 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


Q4 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 112 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C8 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


Q5 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 113 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C9 


59.68.0065 


lOu 


C-EL 16V, 4.0‘5.7 


0 


Q6 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 114 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 10 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


0 


Q7 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 115 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


Q8 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 116 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D 1 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q9 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 117 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D2 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q10 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 118 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D3 


50.60.8001 


4448 


D LL4448 SOD 80 


0 


Q 11 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R119 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D4 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 12 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 120 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D5 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q13 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 121 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D6 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q14 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 122 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D7 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 15 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT23 


0 


R 123 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D8 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q16 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R124 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


□ 9 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 17 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 125 


57.92.7051 


1.1A 


POLY- PTC, 30V 


0 


D 10 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 18 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 126 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D 11 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 19 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 127 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D 12 


50.60.8001 


4448 


D LL4448 SOD 80 


0 


Q20 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R128 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D13 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q21 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R129 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D14 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q22 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 130 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D15 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q23 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 131 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D 16 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q24 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R132 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D 17 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 101 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R133 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D 18 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 102 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R 134 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D 19 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 103 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 135 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D20 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 104 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 141 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D21 


50.60.8001 


4448 


D LL4448 SOD 80 


0 


Q 105 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 166 


57.60.1822 


8K2 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D22 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 106 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 167 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


D23 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 107 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R 168 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


D24 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 108 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC 857 B, 


SOT 23 


0 


R201 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


D25 


50.60.8001 


4448 


D LL 4448 SOD 80 


0 


Q 109 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC 857 B, 


SOT 23 


0 


R202 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 












0 


Q 110 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC 857 B, 


SOT 23 


0 


R203 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


DL1 


50.04.2132 


TLUG 2401 


DL TLUG 2401 GN MATT 


0 


Q 111 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC 857 B, 


SOT 23 


0 


R204 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 












0 


Q 112 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R205 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 1 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 113 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R206 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


IC2 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 114 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R207 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


IC3 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 115 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R208 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


IC4 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 116 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC 857B, 


SOT 23 


0 


R209 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


IC5 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 117 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R210 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


IC6 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 118 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R211 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


IC7 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 119 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R212 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


iC8 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 120 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R213 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


IC9 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 121 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R214 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C10 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 122 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857 B, 


SOT 23 


0 


R215 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 11 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 123 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R216 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 12 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


Q 124 


50.60.1001 


BC857B 


Q BC857B, 


SOT 23 


0 


R217 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 13 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 














0 


R218 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 14 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R 1 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R219 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 15 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R2 


57.60.1680 


B8R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R220 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 16 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R 3 


57.60.1680 


B8R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R221 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 17 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R4 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R222 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 18 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R5 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R223 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 19 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R6 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R224 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 20 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R7 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R225 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 21 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R 8 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R226 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 22 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R9 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R227 


57.69.1097 


10k 


Chip 0603, 5%, carbon 


0 


1C 23 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R 10 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


1C 24 


50.99.0126 


4N26 


Optocoupler 


0 


R 11 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC34 


53.03.0166 


8p 


DIL 0.3”, lot, gera.de 


0 


1C 27 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R 12 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 35 


53.03.0165 


20p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


1C 28 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R13 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


1C 29 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R14 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XY 1 


89.01.1499 




QUARZ - ISOLIERPLATTE 


0 


1C 30 


50.62.1165 


74HC165 


74 HC 165 


0 


R 15 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


1C 34 


50.15.0115 


75176 


1C SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


R 16 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Y 1 


89.01.1016 


22.1184MHz 


22.118 400 MHz, HC49/U 




1C 35 










R17 


57.60.1680 


68R 




















SW 917425 SIG IN {50 16 0313) 


















0 


1C 36 


50.62.1004 


74HC 04 


74 HC 04 


0 


R 18 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 




















0 


R 19 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


IVIP 1 


1.917.425.11 


1 pee 


SIGNALING IN 24CH PCB 


0 


R20 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%,0204, E24 


Comments 








0 


W1P2 


43.01.0108 


1 pee Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R21 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP3 


1.917.425.01 


1 pC6 


BE2. STREIFEN 6.3x91 


0 


R22 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP4 


1.010.096.49 


1 pee - 


KLARSICHTSCHILD 


0 


R23 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP5 


1.010.006.33 


2 pcs Handle 


GRIFFHAELFTE 


0 


R24 


57.60.1680 


68R 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP6 


28.21.1380 


3 pcs 


ROHRNIETE, D2.25* 6.5 


0 


R 101 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP7 


28.99.0119 


2 pcs 


ROHRNIETE 0 2.5*0.15*9 


0 


R 102 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


MP8 


1.101.001.20 


Label 


TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -20 


0 


R 103 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 






















0 


R104 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 


P 1 


54.11.2009 


96p 


EU-R 3*32p 


0 


R105 


57.30.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 













SECTION 9 





D950 Mixing Console 



STUDER 





SECTION 9 



OARD 1,917.426,20 P ©I©©!® I 





D950 Mixing Console 




Signaling OUT I6CH Board 1.917.426.22 



Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


C 1 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 




















0 XIC 34 


53,03.0166 


8p 




0 


C 2 


59,60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 




















0 XIC 35 


53.03.0165 


20p 


DIL 0.3", let, gerade 


0 


C 3 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 










0 


C4 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 XY 1 


89.01.1499 




QUARZ-ISOLIERPLATTE 


0 


C6 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 










n 


Hfi 


fin .33.37 


I00n 


CFR .5DV in% X7R HRn.fi 




















0 Y 1 


89,01.1016 


z2.na4iviMz 


22.116 400 MHZ, MU 49/U 


0 


C 7 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 










0 


C 8 


59.60.2237 


33p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 










0 


C9 


59.68.0065 


lOu 


C-EL 16V, 4.0*5.7 






End of List 




0 


C 10 


59.68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


Comments 








0 


C 11 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 


(1) 17.11,1998 PCB has been improved 






0 


C 12 


59.68.0029 


100u 


C-EL 6V. 6.3*5.7 










0 


C 13 


59,68.0029 


lOOu 


C-EL 6V, 6.3*5.7 










0 


D 25 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 










0 


DL1 


50.04.2132 


TLUG 2401 


DL TLUG 2401 GN MATT 










0 


1C 25 


50,62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 










0 


1C 26 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 










0 


1C 27 


50.62.1165 


74HC165 


8bit shift register 










0 


1C 31 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Dariington driver 










0 


IC32 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 










0 


1C33 


50,62,0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 










0 


IC 34 


50.15.0115 


75176 


IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 










. 0 


iC 35 


1.950.914,22 




SW 917426 SIG OUT (50.16.0313) 










0 


IC 36 


50.62.1004 


74HC 04 


Hex inverter 










0 


K 1 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K2 


56,04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K3 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K4 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K5 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K6 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K7 


56,04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K8 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K9 


56,04,0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K10 


56,04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K11 


56.04,0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K12 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K 13 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K14 


56,04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K15 


56,04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










0 


K 16 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 










1 


MP 1 


1,917.426,12 1 pee 




SIGNALING OUT 16CH PC8 










0 


MP2 


43.01,0108 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 










0 


MP 3 


1,917.426,01 1 pee 




BEZ. STREIFEN 6.3x91 










0 


MP4 


1,010,096,49 1 pee 




KLARSICHTSCHILD 










0 


MP 5 


1.010,000.33 2 pcs 


Handle 


GRIFFHAELFTE 










0 


MP6 


28.21.1380 3 pcs 


2.25*6.5 


Rohrniete Ms blank 










0 


MP7 


28.99.0119 2 pcs 




ROHRNIETE D 2.5*0,15* 9 










1 


MP8 


1.101.001,22 1 pee 




TEXT-ETIK, 5*20 HARDWARE -22 










0 


P 1 


54,11.2009 


96 p 


EU-R 3*32p 










0 


P2 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0,63 










0 


P 3 


54.01,0020 


Ip 


Pin 0.63*0,63 










0 


R 125 


57.92,7051 


1.1A 


POLY- PTC, 30V 










0 


R 126 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 127 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 128 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 129 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 130 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 131 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 132 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 133 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 134 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 135 


57,69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 136 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 137 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 138 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 139 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 140 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R 166 


57.60.1822 


8K2 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


R 167 


57.60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 










0 


R 168 


57,60.1000 


ORO 


MF, 0204 










0 


R225 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R226 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 










0 


R227 


57.69,1097 


10k 


CF 5% 0603 











SECTION 9 






DUAL HEADPHONE AMP. BOARD 1.9 1 7, 430. XX 







D950 Mixing Console 



5TUDER 




Dual Headphone Amplifier Board 1 .9 1 7.430.23 



1 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


TypeA/al. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


0 


C 11 


59.68.0115 


lOOu 


EL 


35V, 8.0*10.7 


0 


C242 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 1 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output regiister 


0 


R52 


57,60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C12 


59.68.0115 


lOOu 


EL 


35V, 8.0*10.7 


0 


C243 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 5 


50.62.1004 


74HC 04 


Hex inverter 


0 


R53 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C31 


59.68.0069 


47u 


EL 


16V, 6.3*5.7 


0 


C244 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 6 


50.62.1595 


74HC595 


8bit shift/output register 


0 


R54 


57.60.1102 


IK 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C32 


59.68.0069 


47u 


EL 


16V, 6.3*5.7 


0 


C245 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5, 0*5 .7 


0 


1C 7 


50.62.1165 


74HC165 


8bit shift register 


0 


R55 


57,60.1101 


100R . 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C33 


59.68.0065 


lOu 


EL 


16V, 4,0*5.7 


0 


C246 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5,0*5.7 


0 


1C 8 


50,62.0130 


ULN2003 


7*Dariington driver 


0 


R56 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C34 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 6.3*5.7 


0 


C301 


59.60.2353 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


1C 9 


50.62.0130 


ULN2003 


7*Darlington driver 


0 


R57 


57.60.1101 


100R 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


C37 


59,68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 6.3*5.7 


0 


C302 


. 59.60.2353 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


1C 10 


1.950.916.22 




SW 917430 DUALH.EAD (50.16.0313 


0 


R58 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 38 


59.68.0029 


lOOu 


EL 


6V, 6.3*5.7 


0 


C303 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


1C 11 


50.15.0115 


75176 


IC SN 75176 BP, DS 3695 N, 


0 


R101 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 39 


59.68.0029 


100u 


EL 


6V, 6.3*5.7 


0 


C304 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


1C 12 


50.10.0109 


LM337L 


Series regulator 100mA ...-37V 


0 


R102 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 40 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C310 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


1C 13 


50.10.0108 


LM317L 


Series regulator 100mA ...+37V 


0 


R103 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 41 


59.60.3337 


lOQn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C311 


59.60.2245 


68p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 101 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R 104 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 42 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C312 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


1C 102 


50.09.0106 


5532AN 


IC NE 5532 AN, NE 5532 AN, ,A 


0 


R 105 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 43 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C313 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


1C 103 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


R 106 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 44 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C 314 


59.60.2245 


68p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 104 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R107 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 45 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C315 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*S,7 


0 


1C 105 


50.61 .0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R108 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 46 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C316 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 106 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch analog mux/demux 


0 


R 109 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 48 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C317 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 107 


50.61.8301 


CS3310 


Dig volume control ste SOI 6 


0 


R110 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 49 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C318 


59.68.0065 


lOu 


EL 16V, 4.0*5.7 


0 


1C 108 


50.61.8301 


CS3310 


Dig volume control Site SOI 6 


0 


R111 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 50 


59.60.2237 


33p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C319 


59.68.0065 


lOu 


EL 16V, 4.0*5.7 


0 


1C 201 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R112 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 51 


59.60.2237 


33p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C320 


59.60.2233 


22p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 202 


. 50.09.0106 


5532AN 


IC NE 5532 AN, NE 5532 AN, ,A 


0 


R 113 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 101 


59.60.2353 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0805 


0 


C321 


59.60.2233 


22p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 203 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


R119 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 102 


59.60.2353 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0805 


0 


C322 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


1C 204 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R120 


57.60.1123 


12K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 103 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5,7 


0 


C323 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


1C 205 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R121 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 104 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C324 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 206 


50.62.8053 


HC4053 


Tripple 2ch analog nnux/demux 


0 


R123 


57.60.1153 


15K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 105 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C325 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 207 


50.61.8301 


CS3310 


Dig volume control ste SOI 6 


0 


R124 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 106 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C326 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


1C 208 


50.61.8301 


CS3310 


Dig volume control ste SOI 6 


0 


R125 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 110 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C327 


59.68.0033 


470u 


EL 6V, 8.0*10.7 


0 


1C 302 


50.09.0106 


5532AN 


IC NE 5532 AN, NE 5532 AN, ,A 


0 


R126 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 111 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C328 


59.68.0033 


470u 


EL 6V, 8.0*10.7 


0 


1C 303 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


R 127 


57.60,1203 


20K 


MF. 1%. 0204, E24 


0 


0 112 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C329 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 304 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R128 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 113 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C330 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


1C 402 


50.09.0106 


5532AN 


IC NE 5532 AN, NE 5532 AN, ,A 


0 


R129 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 114 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C401 


59.60.2353 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


1C 403 


50.09.0124 


2142 


Audio balanced line driver 


0 


R130 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 115 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C402 


59.60.2353 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0805 


0 


1C 404 


50.61.0204 


MC33078 


Dual Op-Amp low noise 


0 


R131 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 116 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C403 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 












0 


R132 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0117 


59.60,3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C404 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


K101 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 133 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0118 


59.68.0065 


lOu 


EL 


16V, 4.0*5.7 


0 


C410 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 








2u 




0 


R134 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 119 


59.68.0065 


lOu 


EL 


16V, 4.0*5.7 


0 


C411 


59,60.2245 


68p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 








2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 135 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0120 


59.60.2233 


22p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C412 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 








2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R136 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 121 


59.60.2233 


22p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C413 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


K201 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R140 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 122 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5,7 


0 


C414 


59.60.2245 


68p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


K202 


56.04.0198 


2u 


5V 125 V 2A Ag/Au 


0 


R141 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 123 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5,7 


0 


C415 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


K203 


56.04.0198 


2u 


5V 12SV 2A Ag/Au 


0 


R142 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 




59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C416 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


K204 


56.04,0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 143 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 125 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C417 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


K301 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 144 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 126 


59,60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C418 


59.68.0065 


lOu 


EL 16V, 4.0*5.7 


0 


K302 


56.04.0198 


2u 


5V 125 V 2A Ag/Au 


0 


R 145 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 127 


59.68.0033 


470u 


EL 


6V, 8.0*10.7 


0 


C419 


59.68.0065 


lOu 


EL 16V, 4.0*5.7 


0 


K303 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 146 


57.60.1151 


150R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 128 


59.68.0033 


470u 


EL 


6V, 8.0*10.7 


0 


C420 


59.60.2233 


22p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


K304 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 147 


57.60.1330 


33R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 129 


59.60.3317 


2n2 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C421 


59.60.2233 


22p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


0 


K401 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 149 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


C 130 


59.60.3317 


2n2 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C422 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


K402 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R150 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 






59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C423 


59.68.0027 


47u 


EL 6V, 5.0*5.7 


0 


K403 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 151 


57.60.1100 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 141 


59.68,0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C424 


59.60.2253 


150p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


K404 


56.04.0198 


2u 


5V 125V 2A Ag/Au 


0 


R 152 


57.60.1473 


47K 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


0 142 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C425 


59.60.2253 


150p 


CER 50V, 5%, COG, 0603 


1 


MP 1 


1.917.430.12 1 pee 




DUAL HEADPHONES AMP. PCB 


0 


R 153 


57.60,1123 


12K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 143 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C426 


59.60.2253 


150p 


CER SOV, 5%, COG, 0603 


0 


MP2 


43.01.0108 1 pee 


Label 


ESE-WARNSCHILD 


0 


R 154 


57.60.1123 


12K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0144 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C427 


59,68.0033 


470u 


EL 6V, 8.0*10.7 


0 


MP3 


1.917.430.01 1 pee 




BE2. STREIFEN 6,3x91 


0 


R 155 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


0 145 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C428 


59.68.0033 


470u 


EL 6V, 8.0*10.7 


0 


MP4 


1.010.096.49 1 pee 




KLARSICHTSCHILD 


0 


R156 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


0 


0 146 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C429 


59.60.3317 


2n2 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


MP5 


1.010.006.33 2 pcs 


Handle 


GRIFFHAELFTE 


0 


R157 


57.60.1100 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 201 


59.60.2353 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0805 


0 


C430 


59.60.3317 


2n2 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


MP6 


28.21.1380 3 pcs 


2.25*6.5 


Rohrniete Ms blank 


0 


R 158 


57.60.1472 


4K7 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 202 


59.60.2353 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0605 


0 


C431 


59.60.3337 


lOOn 


CER 50V, 10%, X7R, 0805 


0 


MP7 


28.99.0119 2 pos 




ROHRNIETE D 2.5*0.15* 9 


0 


R 159 


57.60.1472 


4K7 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 203 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C432 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


MP8 


1.101.001.23 1 pee 




TEXT-ETIK. 5*20 HARDWARE -23 


0 


R201 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 204 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C433 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


MP9 


21.53.9354 4 pcs 


M3*6 


Z-Schraube Inbus-Riipp Zn gb ch 


0 


R202 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 205 


59.60.3337 


lOOn 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C434 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


MP 10 


1.010.059.22 4 pcs 




NIETMUTTER, M 3*22.5 


0 


R203 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 206 


59.60.3337 


100n 


CER 


50V, 10%, X7R, 0805 


0 


C435 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


1 


MP 11 


43.10.0110 


A 


Revisions-Etikette 5mm h'blau 


0 


R204 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 210 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C436 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 












0 


R205 


57.60.1103 


10K 


MF. 1%, 0204, E24 


a 


0 211 


59.60.2245 


68p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C439 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P 1 


54.11.2009 


96p 


EU-R 3*32p 


0 


R206 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 212 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C440 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P2 


54.01.0020 


1P 


Pin 0.63*0.63 


0 


R207 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 213 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C441 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P3 


54.01 .0020 


1p 


Pin 0.63*0,63 


0 


R208 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 214 


59.60,2245 


68p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C444 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


P4 


54.14.2005 


50p 


1/20" Au, gerade, ohne Verrieg 


0 


R209 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 215 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C445 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R,0805 


0 


P5 


1.023.117.01 




FLACHKABEL 50POL. 0.04M 


0 


R210 


57,60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 


0 

0 

0 


0 216 
0 217 
0 218 


59.60.3337 

59.60.3337 

59.68.0065 


lOOn 

lOOn 

lOu 


CER 

CER 

EL 


50V, 10%, X7R, 0805 
50V, 10%, X7R, 0805 
16V, 4.0*5.7 


0 

0 

0 


C446 

C447 

C448 


59.60.3337 

59.60.3337 

59.60.3337 


lOOn 

lOOn 

lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 
CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 

0 


Q101 

Q201 


50.03.0340 

50.03.0340 


BC337-25 

BC337-25 


800mA, 45V, NPN 
800mA, 45V, NPN 


0 

0 

0 


R211 
R 212 
R213 


57.60.1682 

57.60.1682 

57.60.1682 


6K8 

6K8 

6K8 


MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 219 


59.68.0065 


lOu 


EL 


16V, 4.0*5.7 


0 


C449 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R1 


57.11.3103 


10k 


MF, 1%,0207 


0 


R219 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 220 


59.60.2233 


22p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C450 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R4 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R220 


57.60.1123 


12K 


MF. 1%. 0204, E24 


0 


0 221 


59.60.2233 


22p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


C451 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R37 


57.92.7051 


1.1A 


PTC SOV 


0 


R221 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


0 222 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


C452 


59.60.3337 


lOOn 


CER SOV, 10%, X7R, 0805 


0 


R38 


57.92.7021 


0.9A 


PTC 60V 


0 


R223 


57.60.1153 


15K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 223 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


Q 


D 2 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R39 


57.92,7021 


0.9A 


PTC 60V 


0 


R224 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 224 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


2 


D 3 




GL34A 


500mA SOV DO 21 3 


0 


R42 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R225 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 225 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


D 4 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R43 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R226 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 226 


59.60.2253 


150p 


CER 


50V, 5%, COG, 0603 


0 


D 5 


50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R44 


57,69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R227 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


0 227 


59.68.0033 


470u 


EL 


6V, 8.0*10.7 


0 




50.60.8001 


4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 


0 


R45 


57.69.1097 


10k 


CF 5% 0603 


0 


R228 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 

0 

0 

0 


0 228 
0 229 
0 230 
0 240 


59.68.0033 

59.60.3317 

59.60.3317 

59.68.0027 


470u 

2n2 

2n2 

47u 


EL 

CER 

CER 

EL 


6V, 8.0*10.7 
50V, 10%, X7R, 0805 
50V, 10%, X7R, 0805 
6V, 5.0*5.7 


0 

0 

0 


D201 

D301 

D401 


50.60.8001 

50.60.8001 

50.60.8001 


4448 

4448 

4448 


200mA 75V 4ns SOD 80 

200mA 75V 4ns SOD 80 
200mA 75V 4ns SOD 80 


0 

0 

0 

0 


R46 

R47 

R48 

R50 


57.60.1822 

57.60.1820 

57.60.1820 

57.60.1331 


8K2 

82R 

82R 

330R 


MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 
MF, 1%, 0204, E24 


0 


R229 


57.60.1682 


6K8 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


0 241 


59.68.0027 


47u 


EL 


6V, 5.0*5.7 


0 


DL1 


50.04.2132 


TLUG 2401 


DL TLUG 2401 GN MATT 


0 


R51 


57,60.1331 


330R 


MF, 1%, 0204, E24 













SECTION 9 





D950 Mixing Console 




Dual Headphone Amplifier Board 1 .9 1 7.430.23 





Idx 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Val. 


Description 


Idx 


Pos. 


Part No. 


Qty. 


TypeA/al. 


Description 


0 


R230 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R434 


57.60.1223 




22K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R231 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R435 


57.60.1101 




100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R232 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R436 


57.60.1101 




100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


R233 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R234 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 


1 


W1 


not used 






WIRE WRAP DRAHT D .25 L= 70 


0 


R235 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 10 


53.03.0165 


1 pee 


20p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R236 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 11 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", I6t, gerade 


0 


R240 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


XIC 102 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R241 


57.60.1682 


6K8 


MF. 1%. 0204, E24 


0 


XIC 103 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R242 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 202 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R243 


57.60.1682 


6K3 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 203 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3". lot, gerade 


0 


R244 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 302 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R245 


57.60.1682 


6K8 


MF. 1%, 0204, E24 


0 


XIC 303 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R246 


57.60.1151 


150R 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


XIC 402 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R247 


57.60.1330 


33R 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


XIC 403 


53.03.0166 


1 pee 


8p 


DIL 0.3", lot, gerade 


0 


R249 


57.60,1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 








0 


R250 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 


0 


XY1 


89.01.1499 


1 pee 




QUAR2- ISOLIERPLATTE 


0 


R251 


57.60.1100 


10R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R252 


57.60.1473 


47K 


MF, 1%, 0204, E24 


0 


Y1 


89.01.1016 




22.1184MHz 


XTAL HC 49/U 


0 


R253 


57.60.1123 


12K 


MF, 1%. 0204, E24 
















R254 


57.60.1123 


12K 


MF, 1%, 0204, E24 












0 














0 


R255 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


Comments 










0 


R256 


57.60.1000 


ORO 


MF, 0204 


(01) Production simplification 








0 


R257 


57.60.1100 


10R 


MF, 1%. 0204, E24 


(02) D3 not used; MP1 1 Revision-label "A' 


->"B" 




0 


R258 


57.60.1472 


4K7 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R259 


57.60.1472 


4K7 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R301 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R302 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R303 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R304 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R305 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R306 


57.50.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R307 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R308 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R309 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R310 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R311 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R312 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R 313 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R 319 


57.60.1682 


6K8 


MF. 1%, 0204, E24 














0 


R320 


57.60.1123 


12K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R321 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R323 


57.60.1153 


15K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R324 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%. 0204, E24 














0 


R325 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R326 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R327 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R328 


57.60.1203 


20K 


MF. 1%, 0204, E24 














0 


R329 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R330 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R331 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R332 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R333 


57.60.1223 


22K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R334 


57.60.1223 


22K 


MF. 1%, 0204, E24 














0 


R335 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R336 


57.60.1101 


100R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R401 


57.60.1682 


6K8 


MF. 1%, 0204, E24 














0 


R402 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R403 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R404 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 














0 


R405 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R406 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R407 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R408 


57.60.1103 


10K 


MF, 1%. 0204, E24 














0 


R409 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R410 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R411 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R412 


57.60.1682 


6K8 


MF. 1%, 0204, E24 














0 


R413 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 














0 


R419 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R420 


57.60.1123 


12K 


MF, 1%. 0204, E24 














0 


R421 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R423 


57.60.1153 


15K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R424 


57.60.1104 


100K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R425 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R426 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R427 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%. 0204, E24 














0 


R428 


57.60.1203 


20K 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R429 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%. 0204, E24 














0 


R430 


57.60.1682 


6K8 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R431 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R432 


57.60.1470 


47R 


MF, 1%, 0204, E24 














0 


R433 


57.60.1223 


22K 


MF. 1%, 0204, E24 















SECTION 9 





